E- L 








U. T. E. 

NUEVO PROGRAMA DE CORTES DE ENERGIA SISTEMATIZADO 


En vista de que las medidas restrictivas en el uso de la energia eléctrica implan¬ 
tadas por Decreto dei Poder Ejecutivo de fecha 8 dei corriente no han surtido los 
efectos perseguidos, debido a la íalta de colaboración de parte dei público, la Ü.T.E. 
se ve en la necesidad de establecer, haciendo uso de la facultad que le confiere el De¬ 
creto dei Poder Ejecutivo de fecha 20 de este mismo mes, en nuevo programa de cortes 
de energia sistematizado que regirá a partir de hoy viernes 22, a la hora 16, hasta 
el 5 de febrero próximo inclusive para los suscriptores de Montevideo y cuyos detalles 
son los siguientes: 

— ZONAS Y HORAS DE CORTES. 


Ciudad Vieja y Centro de ....... 6 a 16 horas 

Cordón, Parque Rodó, Capurro, Atahualpa, Prado, Aguada Comercial 

y Goes de . 6 a 16 horas 

y de . 20 a 1 horas 

Pocitos, Buceo, Malvín y Carrasco de . 7 a 12 horas 

Colón Sayago, Peharol, Instrucciones y Casavalle de . 16 a 20 horas 

Union, La Blanqueada, Mercado Modelo, Cerrito, Marohas, Chacarita, 

Punta de Rieles, La Teja. Belvedere, Cerro, Rincón dei Cerro y 

Santiago Vázquez de . 20 a 1 horas 


2^ — Destácase que continúaii rigurosatnente en vigência todas las medidas 
restrictivas en el uso de la energia eléctrica estabiecidas en el decreto 
dei Poder Ejecutivo de fecha 8 dei corriente, con las siguientes mo- 
dificaciones: 


No se permitirá a ninguna hora el encendido de luminosos o vidrieras, salvo que se 
utilice energia propia o de terceros debida y provisoriamente autorizados. 
Comércios en general. Sólo podrán utilizar energia de la UT.E. en refrigeradores 
para la conservación de alimentos, ascensores y dispositivos de alarma y seguridad, 
quedando en consecuencia prohibida su utilización para toda otra aplicación, incluso 
el alumbrado. Esta disposición comprende a todos los comércios no específicamente 
mencionados en el Art, 8^ dei Decreto dei 8 de enero co*rriente, con la única ex- 
cepción de las farmacias, las cuales deberán reducir su alumbrado al 30 %. 
Estaciones de Ser vicio, Talleres Mecânicos y Gomerías. Deberán reducir el alum¬ 
brado con energia de la U.T.E. al 30 %. Los Talleres Mecânicos y Gomerías no 
podran utilizar energia de la U.T.E. entre las 19 y las 23 horas. 


Cumple agregar que los servicios esenciales, tal como lo 
Decreto, serán mantenidos dentro de lo posible. 

Este plan reviste carácter transitório y su mantenimiento 
colaboracion dei público. 


expresa el Art. ll^ dei 
depende dei grado de 


MONTEVIDEO, 21 DE ENERO DE 1960. 


OFICINA DE PRENSA 
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U. T. E. 

A los Industriales de la Zona N.o 2 

La U.T.E. se dirige públicamente a ios senores industriales de la zona N9 2 para 
comunicarles que, por razones de fuerza mayor y en uso de la facultad que le acuerda 
el Decreto dei Poder Ejecutivo de fecha 20 de enero de 1960, se ha visto en la nece- 
sidad de ajustar los cortes de energia a im programa sistematizado que afectará el 
régimen vigente de suministro en la mencionada zona. 

En comunicado aparte, dirigido a la población, podrán los senores industriales ente- 
rarse de los detalles dei programa sistematizado de cortes, a los efeetos de adecuar sus 
horários de trabajo a las nuevas circunstancias de emergencia. 


MONTEVIDEO, 21 DE ENERO DE 1960. 


OFICINA DE PRENSA 
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Haciendo los Máximos Esfuerzos la U. T. E. 


Está Restableciendo desde Ayer los Servido^ 


/^ONFIRMANDOSE nuestra Información anterior en el 
V>< sentido de que la U.T.E. luego de poner en prácti- 
ca Importantes ajustes en el sistema de distribución 
podrla suminístrar un mayor caudal de energia a par¬ 
tir dei dia de ayer, pudo advertirse desde las 11 horas 
que en vastos sectores de Montevideo se estaban res¬ 
tableciendo los servidos, aún cuando ello no significa 
de ningún modo que se ha vuelto a una normalidad 
absoluta. Pues el régimen de restricciones habrá de 
mantenerse en forma inexorable hasta el 29 dei pró¬ 
ximo mes, en la forma que el organismo de la luz lo 
ha indicado en oportunidad. Pero es necesario insis¬ 
ta que aquellos suscritores que se ven favorecidos por 
el suministro de energia, deben reducir sus consumos 
al mínimo imprescindible. De esta manera la U T E 
podrá restablecer servidos en centenares de sectores 
que carecen de luz desde el primer dia de las restric¬ 
ciones, con las consiguientes penúrias que ello signi- 
primer término la falta de agua en la tota- 
lidad de edifidos de vários pisos y cuyo elemento de- 
be llevarse a los tanques mediante bombas. Podria 
afirmarse que en centenares de estos defidos, sus ha¬ 
bitantes están soportando penúrias sin par por la fal¬ 
ta de agua y también por la inactividad de los ascen¬ 
sores, espedalmente en construcciones de hasta 10 pi- 
sos. En tanto es probable que en las “zonas de privi¬ 
legio , muchos suscritores hagan uso indebido de la 
energia que les llega en forma accidental, perjudican 
do asl a quienes carecen de ella. 

Las medidas dispuestas por el Consejo Nacional de 
Gobierno, en su decreto dei 8 de enero ppdo., tendien- 
tes a la reducción dei consumo de la energia eléctrica 
en la actual emergencia, fueron propuestas por el Di- 
rectorlo de U.T.E. con la opinión y la responsabilidad 
de sus técnicos, quienes estudian y asesoran sobre los 
detalles de su aplicadón o sobre la posibilidad de in- 
troducir modificaciones que atenúan sus consecuen- 
cias, a medida que las circunstancias lo vayan permi- 
tiendo. 

De ahl que se realicen todos los esfuerzos necesarios 
para la rehabiiltación de las instalaciones eléctricas 
dentro dei menor plazo posible contándose para ello 
con la buena voluntad y la colaboración patriótica de 
la población de Montevideo y de las zonas servidas por 
el sistema de Rincón dei Bonete. 

REPARACION DEL GENERADOR N» 4 

que el personal técnico de la 
U.T.E. afectado en forma masiva a la reparación dei 
generador N9 4, se encuentra trabajando activamente 
y en forma acelerada noche y dia, con el objeto de 
acortar el plazo que demandará su reajuste. Y al res- 
pecto, luego de casi una semana de actividad. los in- 
genieros entienden que se habrian ganado ya muchas 
noras, creyéndose en consecuencla que este generador 
podra ser puesto en servido antes de la fecha prevista. 
Ello permitirá a la U.T.E. normalizar el próximo mes 
los servido que se prestaban antes dei 16 de enero pa- 
sado. ^ 

LAS RESTRICCIONES Y EL TURISMO 
el dia de hoy, habrá de tener lugar en el Palaclo 
de la Luz. una reunión a la que asistirán el Presidente 


Que Ia población disponga de energia to¬ 
do el día para usos imprescindibles, depen¬ 
de de la conducta de miles de suscriptores 
que la tienen desde el primer día. Se nos 
ha informado que se habrian ganado ya 
varias horas en la reparación dei genera¬ 
dor N° 4, pudíéndose acortar el plazo de 
su reintegración al servicio. 


objeto de intercambiar ides 
acerca de como podrla conciliarse el actual régimen c 
restricciones con las necesidades mínimas que exige 1 
normal actividad turística. En esencia, se procurarí 
hallar una formula que atempere en lo posible Ic 
enornaes perjutcios que indudablemente provoca I 
falta de energia en hoteles y comércios que trabaia: 
especialmente en las zonas balnearias y turísticas. 

NI LUMINOSOS NI VIDRIERAS 
De acuerdo con las facultades conferidas en el dl 
de ayer a la U.T.E. por el Consejo Nacional de Gobier 
no, se hace saber que, entre otros, ha quedado modi 
Decreto de fecha 8 de enero d 
1960 sobre restricciones en el suministro de energís 
por lo que, desde ahora, hasta nuevo aviso, queda ab 
solutamente prohibido, sin limitación alguna de hora 
rio, el encendido de luminosos o vidrieras, a meno 
que se utilice para ello energia propia, o de tercercws 
debidamente autorizados. 


SEVERAS SANCIONES A INFRACTORES 
De no contarse con esa colaboración y la compren- 
sion pública, U.T.E. se verá desbordada —ya lo hemoí 
dicho— por los consumos que superan las disponibi 
lidades generadoras dei momento, obligando a la adop- 
ción de drásticas sanciones y sunresiones de servicic 
a quienes deliberadamente o no, infringen el régimer 
de restricciones vigentes. 

La Administración está efectuando las inspeccionej 
domiciliarias pertinentes, en especial a quienes han es- 
tablecido talleres clandestinos en casas - habitación, 
galpones, sótanos, etc.; perjudicando las necesidades 
de la industria y la atención de servidos asistenciales 
ya que obligan a efectuar cortes imprevistos y de gran 
extensión. ® 

En el dia de ayer, alrededor de 50 cortes de servidos 
se impusieron totalizándose en lo que va de la sema¬ 
na 331 sanciones aplicadas a suscritores que no acatan 
patrióticamente las disposiciones dei Decreto dei Po¬ 
der Ejecutivo, no colaborando en la constructiva labor 
para solucionar unidos, la emergencia deficitária aue 
atravesamos. . ^ 

EXIGIR LA IDENTIDAD A INSPECTORES 
A los funcionários Inspectores, encargados de la fis- 
calización de los servidos eléctricos, se les debe exigir 
sus documentos de identidsd 


• RESPONSABILIDAD EN U.T.E — 
En acuerdo con el Ministro de 
Hacienda, el Consejo Nacional de Go¬ 
bierno resolvió solicitar al Directorio 
de U.T.E., la realización de una infor¬ 
mación sumaria con el propósito de 
esclarecer y deslindar responsabili¬ 
dades en lo relativo a las actuaciones 
cumplidas frente a los desperfectos 
sufridos por las Usinas Térmicas e 
Hidroeléctricas, desde las inundado* 
nes de abril ppdo., a la fecha. 
















s 


.22 

sí 

s 

s 


K > 

S § 

r w o 
^ ^ 
-i-» Q) -r-t 

<D ro > 

<u 

► C5 ^ 
vK Q( 
2-2 G 

G O c 
G 

^ S ^ 


K rt 


<ü 


.S c 

o 

<D *íj 

“ c 

w rt 
O W 

*ü r-l 

> ?S 

o Cd 
“ C 
o Cd 

^ a 


w ' 


G I 


o 

CJ 
^ M 

a 


<V ^ 

G 

C> M 

a rt g 

G 2 -M 

U) tí ^ 

W2 q; 

^ ‘G 

c^a 

:2 •" G 

ü 
G 


s-t « ‘C 


.t-i 
0^0 
n, C 173 

O.a 

“ "2 G 

G G C 

2. 

0) è s 
c-Q 2 

S o 

« ^ «J 

çj G 

•rt o ^ 
-o G 


. G 

H .a 

H 'g 
p .g 
W 

R rt 




i» 

O 


“5 


G 

.'r^ G 

^ CJ tiO 

G ^ r 


to O '-' 
G T3 «, 
M G 
G 73 ^ 

c S « 

ft) a 
' í^ . 

*^3 M 
0^0) 
G ^ ' 


G 

rT 0 

0 w 

^,2 

G T5 

0 -G 

.Q — 


^G 

w o *§ 
0 73 C 
T3 PI 0 
G G Ifi 
G _0 

"0 '5 G 


G 

S'-3 

^ G 

G ^ 
G 
0 
C« 


G 

o 

^-1 

.2 0 

W — 


üí 

^ o 

« §3 

ft.í G 
GP 

I g G 

SW G 

G O 

0 0* *0 
0 3 
G T5 p2 
O O 

gS 

°^rH G 

rr> 0 G 

i^S 

£ o , 

rG G 

•r^ 0 o 

o G ^ 

S aíiS 
gQ 

O *1—( 
M rrt 
G ^ O 

"§l 


rv- 

fí 

O g 

ü G 

W ^ 

Ph G 
W 0 

^ a 

t—t 

55 to'" 

o 0 < 

s ' 

<1 i 

2=1 

■r"" 

1 H r 


P ^ 

w ]G 

01 "P 

•a§. 

■g S 


CO 

0 Q 


G o 0 I 

:2^^- B 

ÍD " 

G^ 


I C 


.0 G 


^ 0 :z; 

0 -G ^ 

2 'G > ^ 

G2 0 0 

0 +f W 

•«■3 gR 

rr\ 

< 

T3 

G o ^ 

^0 -c <3 


0 


H 


G 

01 G 

°“l 

IC 0 a 

% ^ 

■'00 

^ p 55 

“ ""ê 

-2.§ « 
o g c. 

P G - 

^ S 

G T3 

^ 0 
r2 -G” P 
C O 

■ < a 


CO 0 
o CO 

& 

P Trt 
G S 
W5 G 
0 


N tí 
0 G 
> ^ 


O , 


CO 0 
■2 « 
^ 'P 

O CO 

a G 

>-l ■ 


0 


C.2 

0 R4 

« 'B 

CO ^ 

o 

!C to 
^ G G 
o O 
S § w 

^ o 

0 lg^-1 

as G 

0000 

0 13 CO (O 

Igs5 

G to 


G Cd G 

G 'P 


G H P 

a 5s G 
S H g 
SR § 
«-'•3 

G ^ d 

M 3 

i-^ *G 

0 

G Üi 

^1° 

■cx< 

G t: 


CO w 

g^.2 Q 

.2 G 0 

.2 3 > ^ 


o 0 

-o 


H 

0 CO 

-c W 


. G 
j . .P 
; G Cl] 

Jh ^ 0 
> -G 50 

1 G 
S P P r-í 
5 G CO 
3 G 

< G O 

s||| 

■£-22 

; —, c 0 


./'"P 


S fé 

§ P.2 

G P *t3 

0 G 

>\A H 


m E3 

o .0 

§^'a 
0 G&&I 

'3 a .2 ^ 0 

0 ‘.G "ín w ii: 

13 


G S 


.Í7 0 


O 
0 13 
•U G 


0 


G 

Íí -P 

^ -r- G 0 

G G N .S 

cr P* 0 Q 

0 M 

c . 

a s 

G ço 


a G 0 00 


.5 0 ^ 
0 2 5 


:0^ P .2 

a -^00 

« 4í « 

►H 'O Gí 


P ã 

M3 


O 

c 

0 

W) 

0 M 

rt 0 iá _ 
í - 0 13 
O g r 2 P 0 
0 Q-13 


0 IG 


0 >> G 

S .2 
G* 2 a 

«'Í's 

U o 

G ^0 

00 ® 

G G ■ 

p-T 

C 'r^ G 

0 r-í 

Í ^-2 

o 0 
C «5 «W 
0 0 G 
. 0 <K 

G C G 

G G 13 

a w*'P 
■3-1 
" g “ 

.2 M g 

0 G 

TJ P 0 
G , TJ 
0^0 

5 P. 


O O O 
a G 
o o 

Gí CO ^ 

G G 

a 0 
.a p 0 

+p o» s . 
M a to 
0 O’ .|-H 
<G G 

^ GT a 

S 'p .2 

G J3 Gí 
^ 0 G 0 

tifi —i 'r-v 73 


: O 

: "G 


C : 

a ' 


i 111 

tt G 5- 

0 a ^ ^ 

G G ^ G 
0 O .<-1 
G 13 M 

^ 3 '.5 0 

^ G G 

'2 0 0 

P G çj 

H ^ G P 
CO i5 0 a 
C o ^ = 

E'“ « 

O* ^ Sh 
O G 

, .2 P 0 

^>20! 


a 

O ^ 


Ct3 

z S " 

o o “ 

M .G 0 

ü 
< 


2 -2 , 
■c 
G r 


tic G 

u ^o 

0 'G 

c P 


G G 

G ^ 

0 G 
G o 


t I G 

2 P 'P 

w »-i 

a 'P 

= .s 2 

?® fi 


k 


v 


G 


a 

G 



^ 43 'P ^ 

2 0 ií g 2 

^ 0 


22^^50 

.2^522^ 
0 32 ’=£' a M 


'd G ü J 
Tc G X 3 ® 

2 o-g 2 S 2 


2 S :§ ” s i 

G p .g 

p c.c‘ -d 


V ctI £ 1 d 


^ i ^ i 

d' r2 P 


2 P * 
S 0 ò 

U 13 

r-H P^ 

0 a 
2 P 


P 


G 'O 
0 

S P 


2 0 

x c 


0 o 
Gh -+j 

■0 0 
0 

G £ 
"ÇÜD Õ 
0 

0 '- 


G Cd 

p B 

G ‘So 

a o 


0 

2 a 2 

.2 w ^ 

g 

, - G ‘G 

0:2 P 
0 0 2» 

G g « 
0 .-• 

.0 7Í 0 


G s-i 
f-i o ? 

G § 

a^' 

to c? ■ 
o a 

Só 

0 23 
0 c 
2 0 

G 13 
CO 

O c^ 

ly 

^ G ^ 
0 0 

IG 10 »0 

a 0 ^ 

a 0 

CO 

^ o 

CO G 
H O O 

y rrj -fh 

§ 

^ 0 CO 
0 


G 

‘2 
ÍO 

W G 

ic 0 ti a 

-l|< ^ 

0 o 5 tó CO 


f-S .p| 
^ 'G 0 Eh a 


C G t X 

'^"^.2 2 
4 >-l *Í Ç 

0 G E O 

lo «8 

^ íO ij 

- - ,2 V' 


il" 




t5 2 


Õ*^ 

to a 
O O 

i °l s 

^ <R> 13 Ri 

" «I 

0 'ZC 


'^:p B B 

'0 


- ^ 

® ‘O *0 2 '2 

|3«<!| 

0 O 0 ^ ^ 

CO o 
G E,q 0 

á G G ^ 

G r—j tí ^ G 

^ - . I g 




0 0^ 
-1? o 
2 


o aT3 

G ca 
13 G 
G ÍH 
13 O 
13 
O G 

lo 0 

0 C 


c - 

£j 

-a 

>».a 

so ij 
§« 
2 

‘0 o 
2 P 


^ =: y; a ^ 


' a is 

> 0 

; 3 G 


fllitíMIil^iil 


< 0 

T, , ■ 

i 


^ -£ ã ^ 

> Cd CG 


' -P ã 1t 


.0 > 

^ ^ 3 

0 “ 


P E d 




ã p = 


0 

a 


G .2 " 

O' a o • 


3 0 G 
í a a 


Eo 0 2 

0 0 G 

^ a a 


^ c ^ 

2 i 
E 2 


3 J3 
G 




á ,1 



£ ’G d 

rt> ^ !/J f—I 

a .2 íjj ^ - 

.w ü ^ o - 

a-a ° ^ 

G OQ rj r! o o 2 

g>g ss fi I a 

G G ?-i G 1-7 

° G 0 0 ES 

^ « G 

H 0 G3 SI P “ 

sg 


^ 0 
G G 

S-i ^ 

^ G 

> írt 

G S 

.G a 
o 


0 

^ 13 

O 

•p 

G ^ 
CO 

gs 

a p 

G p 

•G G 

o M 

G G 

” r-1 

;2 o 

2 Pí 

G 

3 G 

O ’2 

Pip 

G ‘0 

G P 

•§ w 

G 

G S 

0 S 


r-H o ^ — 

0 E3 a P 2 

0 2 a ?-i «G 

G 0 aa 0 0 


^0 

> G 
g G 


G 


li 


P G 

" a .. G "" 
o :§ o n h 

^ ü P rQ WJ 
rfl *<“* 0 G G 
CO ^ «H RÍ .G 
0 O 0 .P tM 

M CO - 


f-! CO 43 

5 - fi 5 S 

g a a ^o 5^ P ^ 

t .21 s O- a 

o G G rC *0 2 G 

^a '^'B% ^ 2 

P 2 G G 



«M UJ ^ 

O 52 fí c3 ^ 

■2 o g o N 

"■= C3 g 


S o 

a"" 

0 r-i to . 43 ri 

7? iS P iS O ^ G 

rP 13 13 ^ .g G o 

2 -5 o « 

^ M •■. 2 ft ? iá' 

so ^ M *£2 G G 

OJ ‘I-I 

> 0 0 fij P 2 
G G G G ^ “ a 
4 C ã- g. 0 I 

« "â 2 


W) 

os-s-g.^!^. 

— %~i $^, rH 

r-. ^ ^ 


■H « 

E2 “ 

ty 53 lO G 

I g s 

a p p a 

G ^ o 0 o 

£í> p N u a 

. Cd M 5« G 

>j M G jo 
G 0 -g G 

° g ss 

5 <D Sã 

^ M 'P 

p a 0 

p B iá 8 pí 

P D ‘0 M 


' a G 

p 0 

















t> a [ 



2 2.1 L 


Sumários Impuesios 

pOE resolucióii dei Consejo de 
Gobierno se encomendo al Mi 

nistro de Hacienda Que comunica 
ra al Directorio de U.T.E* la coii 
veniencla de cfectuar iia sumario 
que deslindam las responsabiiida 
des de los técnicos y de! personai 
superior en ocasién de Ia actiial 
escases de energia y sus causas 
primarias. El Directorio de 
decidió tratarlo en Ia sesión de 
hoy en Ia cual se determinaráTi 
los nombres de las personas que 
realizarán ese sumario. Espera 
nios que se actúe pronto y sin de^ 
biiidade!^. 
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EN NINGUN MOMENTO SE PERMITIRA 
ENCENDER LUMINOSOS NI VIDRIERAS 


Las medidas dispuestas por e. 
Consejo Nacional de Gobierno 
en su decreto dei 8 de enero pró¬ 
ximo pasado, tendientes a la re 
ducción dei consumo de la ener. 
gía eléctrica en la actual emer- 
gencia, fueron propuestas por é 
Directorio de Ü.T.E. con la opi 
nión y la responsabilidad de suí 
técnicos, quienes estudian y ase 
Boran sobre los detalles de si 
aplicación o sobre la posibilidad 
de introducir modificaciones que 
atenúen sus consecuencias, a me- 
dida que las circunstancias k 
vayan permitiendo. 

De ahí que se realioen todos 
los esfuerzos necesarios para Is 
rehabiUtación de las instalacio- 
nes eléctricas dentro dei menoi 
: plazo posible contándose para 
ello con la buena voluntad y la 
colaboración patriótica de la po- 
blación de Montevideo y de las 
zonas servidas por el sistema de 
Rincón dei Bonete. 

Severas sanciones a los 

infractores — 

De no contarse eon esa cola. 
boración y la comprensión públi- 
cas, U,T.E. se verá desbordada 
por los consumos que superar 
las disponibilidades generadoras 
dei momento, obligando a la 
adopción de drásticas sanciones 3 
supresiones de servicio a quienes 
deliberadamente o no, infringer 
el régimen de restricciones vi. 
gente. 

Esta Administración está efec- 
tuando las inspecciones domici 
lianas pertinentes, en especial a 
quienes han establecido tallereí 
flandestinos en casas-habitación 
ilpones, sótanos, etc., perjudi- 
ido las necesidades de la in- 
tóa y la atención de servieioí 
Jenciales. ya que obligan í 
B| iar cortes imprevistos y dc 
dwKtensión^ 

día de ayer, alrededor de 
' de servicios se impusie 
^zándose en lo que vs 
^pa 331 sanciones apli- 
V^itores que no aca- 
.xcamente las disposi 


V 


Infoimación Sumaria Pide el 
Consejo N. de Gobierno a UTE 

En acuerdo con el sefior 
Ministro de Hacienda, el 
Consejo Nacional de Gobier¬ 
no resolvió solicitar al Di¬ 
rectorio de U.T-E., la reali- 
zación de una infoimación 
sumaria con el propósito de 
esclarecer y deslindar res¬ 
ponsabilidades en lo relativo 
a las actuaciones cumplidas 
frente a los desperfectos su- 
fridos por las Usinas Térmi¬ 
cas e Hidroeléctricas, desde 
las Inundaciones de abril 
ppdo. a la fecha. 


cutivo, no colaborando en la 
constructiva labor para solucio¬ 
nar unidos la emergencia defi^ 
citaria que atravesamos. 

Exigir la identidad a los 
inspeclores de U.T.E/— 

A los funcionários inspeclores, 
encargados de la fiscalización de 
los servicios eléctricos, se les 
debe exigir sus documentos de 
identidad y un certificado al 
efecto, expedido por el Ing. Jefe 
de Servicios Eléctricos de Mon¬ 
tevideo. 

No se podrá encender ni 
luminosos ni vidrieras 
a nin^na hora — 
Modificación dei Art. 6 ? dei 
Decreio dei Poder Ejecuiivo 'so¬ 
bre restricciones en el suministro 
de energia. — De acuerdo con las 
facultades conferidas en el día de 
ayer a la U.T.E. por el Consejo 
Nacional de Gobierno, se hace 
saber que, entre otros, ha que¬ 
dado modificado el Art. 6 ^ dei 
Decreto de fecha 8 de enero de 
1960, sobre restricciones en el 
suministro de energia, por lo que, 
desde ahora, hasta nuevo aviso, 
queda absolutamente prohibido. 
sin limitación alguna de horário, 
e] encendido de luminosos o vi- 
dueras, a menos que se utilice 
para ello energia propia, o de 
terceros. debidamenta Autori. 


— DIsgusfo con la UTE. 

Se acentuo ayer en filas gu- 
bemamentales, tanto herreristas 
como de UBD, el disgusto evi¬ 
denciado desde dias atrás con el 
Directorio de la UTE, por la si- 
tuación planteada en la Usina da 
Rincón dei Bonete y en los sumi- 
nistros de energia eléctrica. El 
Consejo de Gobierno, recogiendo 
esa desconformidad, votó el 
miércoles una investigación su¬ 
maria a los cinco ingenieros je- 
fes de la UTE y al ingeniero ge~ 
neral supervisor de los servicios, 
encomendando al ministro da 
Hacienda la realización dei su- 
mario. Curiosamente, ninguna in- 
formación al respecto apareció 
en el comunicado oficial dei Con¬ 
sejo, anteanoche. También hubo 
quejas ayer por los reiterados 
accidentes en los servicios eléc¬ 
tricos,^ expresándose que ei Di¬ 
rectorio no se ha preocupado de 
vigilar qué funciones importan¬ 
tes en ei mecanismo de las usi¬ 
nas “están en manos de gente no 
mc^recerlora de confianza”. 
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estado de ia P. T. I. 

PL actual Dirc?ctorio de U.T.E. rccibió las maquinarias eu estado 
^ deplorable. Tan deplorable que en ocasión de la >uelsa de los 
funcionários dei organismo y ante la eventualldad de que# la Ma¬ 
rina se hiciera cargo dei suministro de ener^, se aseguro desde 
los propios sectores obreros que las maquinas no podn^ ser pues- 
ias en funcionamiento sino luego de-un tiempo largo. Por la sen- 
cilla razón de que sélo pueden ser gobernad^ por loS obreros con 
experiencia que las conocen P»** el largo tiemp® que realizan *a 
inisma, pero sin utilizar los distintos resortes ni aparatos que, en 
una maquinaria en buen estado, regulan y muestran el proceso de 

funcionamiento. ^ 

Cnando esa huelga se dijo que los medidores de prcsion no 
cxistían y que la presión de Us calderas era calculad^por la 
temperatura dei medio ambiente y de acuerdo a la e^x^nencia 
de anos anteriores. Que no habian repuestos, Que faltotan ele¬ 
mentos esenciales para la buena marcha dei Mrrieio. Todo esto 
es serio y todo esto muestra la responsabilidad a^biai^ dei ic- 
gimen derrotado en noviembre. Esos son los cnlpables de la res- 
tricción actual, Con un tremendo agravante que debera mvestigarse. 
Durante la Presidência de Lanza se hicieron reparaelones por un 
monto milionário en los turbogeneradores ahora destroMdos. Du¬ 
rante esa Presidência los integrantes de la mayona hicieron repe¬ 
tidos viajes al exterior en fecha muy cercana a la reahzaeion de 
esos trabajos de reparación. Pero los viajes y las reparaciones no 
lograron poner en condiciones a la costosa. maquinaria. Sseria muy 
Interesante saber los detalles de esa operación y los motivos dei 
estado de la maquinaria pese a la reciente reparación que cfee- 
tuaron y que costó millones al pueblo. Esperamos que en corto 
plazo se sepa algo, _ 
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I Pegando en la Llaga 

Dice cl diário camacuense: •'—Que “El Debate”, tratando de , 
salvar la responsabilidad de la mayoría dei Directorio de la DTE, | 
I busca un cabeza de turco entre los técnicos de ese organismo, j 
I Que en tal sentido la emprende contra uno de los principalcs 
I ingenieros de tíTE.” 

La realidad sin embargo es otra. Dimos cuenta desde estas 
columnas de la extemporânea reacción de un jerarca de UTE, el 
Ing. Masson, quien requerido en nombre de la Asociación Gráfica 
a ver si era posible solucionar el problema de suministrar ener¬ 
gia que permitiera lanzar sus ediciones a vários colegas, desatóse 
en impropérios y términos insolentes, negando su colaboración. 

Asumiendo una personería que no le corresponde, cuando cl 
imputado no ha salido a decir esta boca cs mia porque lo que 
publicamos es absolutamente cierto, el diário de marras resuella 
por la herida de que se haya sindicado públicamente a un sabo- 
teador de jla Administración, que negó a la Prensa la considera- 

ciõn y el irespeto debidos. 

1 

Pero hay más: quisiéramos saber el tal “principal ingeniero 
de Úte” qué hizo en sus ZZ anos en el Ente frente al desastre j 
- que significo en los últimos anos la actuación de los Direetorios 

dei ex-Régimen, al que sirvió solícitamente refrendando con su 
firma las mayores "barbaridades y acomodadas, lo que lo inhibe 
para aCtuar debidamente. 

Hay también otros jerarcas en Ute que sabotean la patriótica 
obra dei nuevo Directorio presidido ejemplarmente por el Ing. j 
Fonseca. i 
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POR LA VERDAD 

Ia manana de los dire^:- 
^ íores de UTE Croci y Roxn- 
pani, planlearon en el directorio 
de ese organismo, la necesidad 
de un pronunciamiento oficial 
sobre la noticia difundida por "EI 
Pais"' de que los técnicos, obreros 
y empleados de UTE sabotearían 
o no prestarían la colaboración 
dèbida al organismo. Reclamaron 
que UTE hiciese las correspon- 
dientes aclaraciones, asi como 
que se concretasen los cargos. EI 
directorio de tJTE Ãdoptó las me¬ 
didas tendientes al esclarecimien- 
to de las denuncias de "El País", 
esperando a la brevedad, poder 
proporcionar las resuliancias ofi- 
ciales. La intervenclón de los 
directores Croci y Rompani tien- 
de a deslindar responsabilidades 
y a terminar con ei animo ca- 
lumnioso de cierta prensa. 







Encuesta de AAe Nuevo Preparada 


EN ABRIL SE SUFRIO UN 


PCASIONADO POR LAS INUF 


EI 72% Estima Muy 
Grave los Efectos 
de la Catástrofe 


Las mundaciones de abril de 1959. 
lenomeno meteorológico y las huel* 
gas, fenómeno social, son aconteci- 
mxentos que afectaron al país en el 
transcurso dei ano que finalfzó. 

Las torrenciales lluvias que comen- 
zaron el 6 de abril provocaron el des* 
bordamiento de los rios y arroyos de 
la zona norte dei país provocando 
Inundaciones que trajeron aparejadas 
grandes pérdidas y sérios inconve¬ 
nientes que aún hoy, a 10 meses de 
aquel desastre, sufrimos en toda su 
Intensidad. 

Está vivo el impacto de aquel dra¬ 
mático hecho que dejó al país, en po¬ 
ços dias, casi sin transportes, sin me- 
dio de comunicaciones, con ciudades 
como Paso de los Toros evacuadas e 
inundadas, con otras como Salto, Pay- 
Eandu, Mercedes y numerosas pobla- 
ciones íambién inundadas, con gran¬ 
des perdidas de viviendas, y con la 
usina dei Rincón dei Boleie anegada 
e imposibilitada de proporcionar la 
energia eléctrica a la zona más in¬ 
dustrializada de la nación. 

A pesar de ello, se ha dado en de- 
Cir, en los últimos meses, que quiza 
se hubiera exagerado al estimar la 
importância de esas inundaciones. Se 
realizaron comparaciones con otros 
desastres, como la tragédia de Frejus 
en Francia, que arrojó centenares de 
muertos. Pero la verdad es que nues- 
tra economia nacional ha quedado 
seriamente danada y la falta de ener¬ 
gia electrica, el mal estado de la red 
vial y ferroviária y las numerosas 
personas que no han recuperado sus 
Viviendas, hablan con elocuencia dra- 
inatica de las consecuencias de ague- 
llas inundaciones. 

^ LA PREGUNTA 

Para alcanzar la medida de lo que 
opina el público al respecto se pre- 
gunto: 

En el mes de abril el país sufrió 
las mayores inundaciones que se re- 
cuerdan. ^Qué le parece a Vd.? 
cFueron tan graves como se diio 
entonces o no resultaron de tanta 
gravedad?" 

Es evidente que la opinión de la 
gran mayoria coincide en la grave- 
dad de la catástrofe. 

El pueblo estimo tales hechos en 
los siguientes porcentajes: 

Fueron muy graves . 72»^ 

No tan graves como se dijô 

(Se exaaeró) ete 



EL PLENT EDEL QUEGUAY — El 
pueiite ferroviário sobre el rio Que- i 
guay sucunibló bajo Ias aguas dei 
rio. El transporte ferroviário fue se- i 
riamente afectado. 1 


los serylcios públicos esenciales?" 
La opiiiión pública se manifesló en 
los siguientès porcentajes; 

Deben prohibirse .. 65®/o 

Deben permitirse .. 25 

No sabe lo 


100 “/o 


También se eíectuó la clasificación : 
de las respuestas sobre las huelgas en 
relación con las posibilidades econó¬ 
micas de los sectores sociales. El re¬ 
sultado fui el siguiente; 


Apunte S 


Cuando el pueblo urugua 
decidido por la soberana volu 
al plasmar en hechos una a.spi 
políticos nacionales y departar 
tocó planes y ahogó el Júbilo 
rapidez la reallzación de una 1 
vencidos, esperaban positiva. I 
lógico de abril sólo retrasará e 
lucha por la recuperaclón. Abi 
La intensidad de las lluvias pi 
registraron en la historia dei 
de rjo.s y arroyos afectaron m 
Desde el 10 de abril el avance 1 
campos, seinbrados y ciudades 
rápida evacuaclón de miles de 
ciudad de .\rtigas. Pueblo y 
prestan los prlmeros auxílios a 
ensere.s, El 14 las aguas dei ar 
partes bajas de la capital dei 
de 500 casas son afectadas, mi 
se reglstran pérdidas en plantí 
ria es destrozada en varlos pu 
rembó y entre esta ciudad y Ti 
a los más altos niveles. I,a cl 
aguas dei iTuguay y de los ar 
Uruguay penetra en la ciudad y 
más de 1300. Nuevo Pavsandií c 
la inltad de la poblaclón de Nii 
El 15 de abril la formidabi 
nible la situaclón en la represa 
lago artificial llegan a alturas 
puertas a pesar dei temor de qi 
a las obras de Baygorria y las 
torna en extremo grave y el Co 
las medidas de emergencla qu< 
aguas seguia creclendo en todo 
Asamblea General aprueba las r 
afectando para el caso los tn 
efectúa la evacuaclón de la am 
Más de 10.000 personas dejan co 
carriles y ómnibus, y otros veh 
kilometros. La operaclón se reall 
Mayor Interminlsterlal. El nive 
la operaclón terraplén. Las agu 
a desbordarse el lago por sobre 
gedia alcanza Irremediablement 
generadora de energia eléctrica, 
biertos por las aguas. La angust 
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ÜÜH, PRESI0ENff*’"*“" 
DE U.T.E. 


RATIFICANDO INFORMACIONES 


««A^ el dlarlo 

Acción dei dia 19 se hace a un 
Director de UTE, se imputa de “Fal¬ 
ta de información, en el mejor de 
los casos a la afirmación que hl- 
ríl ?? reportaje de “El Debate** 
ae la misma íecha, cuando habla- 
encontramos 
las Oentrales Térmicas dei Institu- 
n?i« último, manifestaba 

íalta de previsión en la 
repuestos y en la 
adjudlcaclón de rubros, el desguar- 
neclmiento de las Centrales, que se 
fueron quedando sin obreros que 
^ alejaron de UTE. buscando una 
mayor remuneración y posterior¬ 
mente, y ya en los últimos dias la 
constatación de que las tSl^ 
apareclan contaminadas en su con- 
densado por agua de mar. dicen 


0Pí“l<5“ dei mencio¬ 
nado Director y sostengo, que nor 

-quízAs por 
falta de rubros—, a ml Julclo de- 

hacer Idsuílclente para 

hacer frente a la gestlón Indus¬ 
trial, 1 ^ centrales, así como muchas 
taíS^ '*®* ‘nstltuto, es- 
ina <ie capaclta- 

pSestM ^ ‘‘® “«®®sarlos re- 


polemizar pública¬ 
mente en esta hora en que estamos 
todos solicitados al máximo por una 
çonstructiva labor para Lucion^ 
los graves problemas por los ^ 
atravesamos, citaré a íltulo infor! 
mativo solo unas pocas entre mu- 
Dupif-nc^ inipottantes dê re- 

’ liechas por las oficinas téc¬ 
nicas, que no han sido atendidas 
clebido ser reiteradas en 

S^ ped!dos”‘®= ^®®‘'» ‘í® 

Aparatos indicadores de medida 
de las calderas Babcock Wilcox No 

“TÍ.hn f®»» de rubros 

Tubos para calentadores de aire 

Wlliox London Babcock 

’ JP®^^úo por las oficinas el 
22 de marzo de 1957. Por eso at 
úumo de las chlmeneas. 

Parte de repuestos para Turbo 
. Vickers, Pedido en 
^ y negado 

^*>08 d-a condensadores Metro 
por las oficinas, el 
prados iünl” ‘*® ^ ®°®-, 


Fmpaquetaduras y Juntas de Cal- 
BabSo4“'^llc!tadÍs 

de^l^^T ^® ^oviembre 

Válvulas y accesorios para Sala 
^ f ® octubre de 1957. 

®^ pedido hace poco con 
orden. $ 170.000 

Cadenas para fUtros de agua de 
nor las oficfnas el 
lo. de novlembre de 1957. 

Muchos otros de no tan gran im- 
pOTtancia como los mencionados. 
Debo agregar, por otra parte o«a 






PRIMERO, NORMALIZAR LOS SERVICIOS 

CONTROVÉRSIAS SOBRE RESPONSABILIDADES 
EN LOS DESACIERIOS DE lA U.T.E. 

El presidente de UTE por una parte y un miembre 
dei directorio dei mismo instituto por otra, han formulado 
declaraciones a distintos colegas sobre las causas que ha- 
brían dado origen a la situación actual de ese servicio, 
Kenalándose entre ambas opiniones fundamentales discre¬ 
pâncias. 

Reconocemos el derecho personal de cada integrante 
dei directorio a sostener sus propias convicciones sobre 
esos problemas, pero nos parece que el momento no es 
adecuado para iniciar polémicas públicas de tal natura- 
leza, que a nada habrán de conducir, porque la opinión 
pública reclama ahora esfuerzos dirigidos a normalizar 
ios servicios y no cargos o descargos acerca de presuntas 
responsabilidades. 

Ya hemos dicho que a nuestro entender, los errores en 
la gestión de la UTE vienen de muy lejos y que sé apre- 
cian con mayor nitidez en lo ocurrido desde el momento 
en que se iniciaron las inundaciones de abril. La impresión 
objetiva que se recoge, en el análisis de lo que ha estado 
sucediendo, deja casi la certeza de que se cometieron 
múltiples y gruesos errores y que en gran parte los males 
que ha sufrido el país por esa causa^ incluyendo quizás 
^ el anegamiento de las salas de máquinas y turbinas de la 
represa dei rio Negro, pudieron haberse evitado con una 
mayor dosis de previsión y de lógica en los procedi- 
mientos. 

Todo ese proceso deberá ser, en su hora oportuna, dado 
a conocer con amplitud de pormenores ante el juicio de 
la nación. Habrá que realizar una investigación larga, mi¬ 
nuciosa y completa, que explique por qué, en varias oca¬ 
siones, se tomaron medidas equivocadas o se omitieron 
^ precauciones que parecían esenciales. 

Del mismo modo habrá que dar a conocer los moti¬ 
vos por los cuales la UTE, ya en fecha más próxima, auto¬ 
rizo el incremento dei consumo de energia cuando no exis- 
tían garantias suficientes que permitieran albergar con- 
fianza en el mantenimiento de tales condiciones dei servi¬ 
cio. Hay que saber si gravitaron en esa decisión cálculos 
relacionados con el descenso de ingresos que produjo la 
merma dei consumo en los meses de abril, mayo y iunio. 

Otro hecho inexpHcable, al que ya aludímos, fue el 
de las dificultades opuestas por el Banco de la República 
y el Contralor a la importación de las nuevas bobinas, aue 
hubíeran permitido acelerar considerablemente los traba- 
jos de reparación frente a lo cual el directorio de UTE 
no reclamo con la necesaria energia. 

Y por último, sin que esto signifique ni mucho menos 
agotar la lista, falta conocer la razón por la cual la UTE 
no advirtió con tiempo suficiente a los interesados en ad¬ 
quirir equipos electrógenos, la nosibilidad de que se im- 
plantaran nuevas restricciones de energia. Si cuando se 
advirtió lo indispensable de J^rtual^s medidas, a fines 
^ de noviembre o princípios de diciembre, se hubiera se- 
nalado la conveniência de obtener tales equipos, muchas 
de las industrias aue ahora se encuentran paralizadas es- 
tarían en condiciones ce mantener norma^mente cu acti- 









I Grandes Saboteu# 

pL personal técnico de 
I trabajó y trabaja cncomia- 
I blemente. Por cierto qUe esto 
I no puede destacafse como una ' 
I virtud suprema, ya que io que 
hacen es cumplir con su deber 
1 y con sus funciones. Pero al- 
gunos de esos técnicos en lu¬ 
gar de hacer las cosas bien, las 
hacen mal y no las hacen. Son 
los técnicos de larga actuación 
en el organismo que siempre 
bajaron la cabeza ante enal- 
quier orden de los detroiados y 
I que ahora pretenden aer reci* | 
bidos y escuchados por los nue*-1 
TOS jerarcas. Becibidos y no; 
sospechados. No sospechados | 
cuando en realidad son los cul- 
pables de todos los dcsaciertos> 

I Todo esto se inTestig^d y se 
I investigará a fondo para ter- 
! minar las cormpciones y las 
; coiTuptelaSt 












lug. FOMSECA 

pN lugar aparte publicamos 
^ las manifestaciones dei gran 
Presidente de IJ.T.E*,, como 
contesta ción a cierto reportajo 
aparecido en “Acción”. Estas 
manifestaciones que estáu ava- 
ladas por ei prestigio y el ta^ j 
lento de un técnico reputado y | 
de grau capacidad pruebaii ei ; 
desquicio cn que se encuentra | 
, el organismo por la imprevisión ; 
! de los jerarcas anteriores. Pa- ' 
rece mentira que en un servicio 
, ian esencial como la U.T.E.» no 
existan repuestos para las más j 
elementales emergencias. 
estando el país gobernado por 
la patota que ^taba pueden 
eomprenderse estas eosas. For 
suerte en noriembre se termino i 
un régimen y aunque se tengan ; 
que soportsr algunas conse- | 
cuenetãs en poco tiempo nada 
; quedará, apenas el recuerdo de 
un ciclo oscuro y nefasto para 
la Nación. 


/ 







MEDIANTE VAniÒS AJÜSTESSEMEJORARÃA 

PARTIR DE HOY EL S VMINISTRO DE ENERGIA 


El Consejo faculto a VTE para 

A pesar de las exhortaciones que viene realizan¬ 
do la U.T.E., a través de la prensa, una gran parte 
de la población de Montevideo, en una actitud que 
debe merecer ia repulsa de quienes por su conducta 
I deben sufrii hoy tan severas consecuencias, no ha 
1 prestado la colaboración que era de esperar. Por el 
I contrario, al advertir éstos que por habitar en una 
• zona de privilegio, no habrá de faltarles la luz, se 
han entregado en una actitud repudiable, a un des¬ 
medido consumo de energia, cuando aún hay secto¬ 
res de Montevideo que no la tienen desde el primer 
dia de las restricciones. Mientras tanto un vasto sec¬ 
tor de Montevideo se ve enfrentado a sufrir las ma- 
yores penúrias, por causa de aquéllos. E incluso nu¬ 
merosos centros asistenciales. no pueden prestar ser¬ 
vidos tan necesarios, como Rayos X, por falta de 
energia que en otras zonas se malgasta en aspirado¬ 
ras, ventiladores, e iluminar la trastienda de algunos 
bares para que los desaprensivos puedan recrearse. 
En verdad, parecen elementos desarraigados de nues- 
tra sociedad. Así, por ejemplo, la presidência de 
U.T.E. nos informo ayer, que un inspector dei orga¬ 
nismo recorriendo una zona de privilegio, sorpren- 
dió una amable reunión social, èn una quinta de 
8 de Octubre donde se estaba haciendo un asado 
en un spiedo eléctrico, que consumia casi 3 ky/., ener¬ 
gia suficiente para alimentar dos mil lamparillas^ Sin 
duda este suscriptor ignora que Montevideo está vi- 
viendo una situación de emergencia, 

Como podrá imaginarse, se le cortó el servicio por 
24 horas. Minutos más tarde, se dirigió a la presi¬ 
dência de la U.T.E. reclamando en el tono más aira- 
do por el abuso que con él se había cometido. Pero 
no es solamente este senor. 

Sobre la calle San José, vários inspectores sor- 
prendieron en los fondos de un bar cuyo propieta- 
rio para despistai había iluminado el frente con dos 
faroles a mantilla, un salón de biliares profusamen¬ 
te alumbrado donde vários parroquianos, olvidándose 
de las penúrias y sacrificios que en. este momento 
sufren las tres cuartas partes de Montevideo, se en- 
tregaban generosamente a este juego. 

Pero la población debe comprender y entender de¬ 
finitivamente que la U.T.E. sólo puede suministrar 
110 mil Kw. Todo consumo que supere esta cantidad 
se subsana por la via dei corte de los servicios. Y 
como hasta la fecha los consumos no han disminuído, 
sino que por el contrario han aumentado, la U.T.E. 
ha debido. fecurrir a los apagones, aun cuando con 
ello se perjudique, lamentablemente, a quienes me¬ 
nos culpa tienen en ello. Al mismo tiempo una bri¬ 
gada de inspectores dei ente, se encüentra en estos 
momentos realizando inspecciones especialmente en 
las zonas de privilegio, donde se registra el mayor 
consumo. 

HABRA MAS ENERGIA 

La presidência de U.T.E., nos informó ayer a últi¬ 
ma hora que a partir dei mediodía de hoy este ente 
podrá suministrar alrededor de 15 mil Kw. más que 
los que actualmènte viene produciendo. Ello se debe, 
lógicamente, a los ajustes que los técnicos vienen 
realizando desde el primer día de las restricciones 
y que como hemos dicho, recién hoy podrá ponerse 
en jpráctica. Pero entiéndase bien, que los consu¬ 
mos deben ser estrictamente los indispensables. Es 
I probable que a partir de hoy los apagones vayan 
disminuyendo progresivamente, hasta alcanzar el 
ideal que se ha propuesto la U.T.E.: Suministrar 
energia de 7 a 23 solamente para refrigeradores, as¬ 
censores, bombas para elevar agua a los tanques, rá¬ 
dios aparatos de televisión y una lámpara por am¬ 
biente. Si la población acepta este régimen dé res¬ 
tricciones, que como puede advertirse permitirá a 
toda la población hacer una vida normal, la U.T.E. 
dejará fuera de práctica los apagones. 

NO SE DEBEN USAR APARATOS ELÉCTRICOS 
EN EL HOGAR 

**ART. 9^ — En las casas habitación sólo se podrá, 
entre las 7 y las 23 horas, utilizar la energia de ia 
U.T.E. en refrigeradores para conservación de ali- 


restringir los consumos de energia eléctrica 
1 Ratificando Informacioner 

I - 

( En el reportaje que en el diário “Acción” dei 
dia 19 se hace a un Director de UTE, se imputa 
de “Falta de información, en el mejor de los ca¬ 
sos” a la afirmación que hice en el reportaje de 
“El Debate” de la misma fecha, cuando hablaba 
dei estado en que encontramos las Centrales Tér¬ 
micas dei Instituto. En este último, manifestaba 
que; “la falta de previsión en la adquisición de 
” repuestos y en la adjudicación de rubros, cl des- 
” guarnecimiento de las Centrales, que se fueron 
” quedando sin obreros que se alejaron de UTE, 

” buscando una mayor remuneración y posterior- 
” mente, y ya en los últimos dias, la constatación 
” de que las tuberías apareclan contaminadas en 
” su condensado por agua de mar, dicen claramen- 
” te dei estado de cosas que enfrentamos”. 

Difiero en la opinión dei mencionado Director 
y sostengo, que por lo menos desde 1954 —quizás 
por falta de rubros—, a mi juicio debido a una 
tarifa insuficiente para hacer frente a la gestión 
industrial, las Centrales, así como mucbas otras 
dependencias dei .Instituto, estaban desguarneci¬ 
das de capacitados operários y de necesarios re¬ 
puestos. 

Sin ânimo de polemizar públicamente en esta 
hora en que estamos todos solicitados al máximo 
por una constructiva labor para solucionar los gra¬ 
ves problemas por los que atravesamos, citaré a 
titulo informativo sólo unas pocas entre muchas 
solicitudes importantes de repuestos, hechas por 
las oficinas técnicas, que no han sido atendidas 
y que han debido ser reiteradas en fecha reciente; 
dando la fecha de sus pedidos: 

Aparatos indicadores de medida de las calderas 
Babcock Wilcox. No se han pedido por falta 
de rubros 

Tubos para calentadores de aire de las calderas 
London Babcock Wilcox, pedido por las ofi¬ 
cinas el 22 de marzo de 1957. Por eso el mu- 
cho humo de las chimeneas. 

Parte de repuestos para Turbo Metropolitan 
Vickers. Pedido en 1954; comprado y aun no 
llegado. 

Tubos de condensadores Metro-Vickers. Pedido 
por las oficinas, el 14 de diciembre de 1955 
y no comprados aun. 

Empaquetaduras y juntas de Calderas Deutch 
Babcock, solicitadas por las oficinas el 16 de 
noviembre de 1957. 

Válvulas y accesorios para Sala de Calderas. 25 
de octubre de 1957. Se repitió el pedido hace 
poco con otro número de orden. $ 170.000. 

Cadenas para filtros de agua de mar. Solicita¬ 
das por las oficinas el IB de noviembre de 
1957. 

Muchos otros de no tan gran Importância co¬ 
mo los mencionados. 

Debo agregar, por otra parte, que la contami- 
nación dei destilado con agua de mar, no ocurrió 
en este caso, presumiblemente, en los condensa¬ 
dores como lo supone el mencionado Director, qui¬ 
zás por falta de información adecuada. 

Saludo al senor Director, con mi consideración 
más distinguida. 

Ing. RODOLFO L. FONSECA. 


EXIGIR LA IDENTIDAD A LOS INSPECTORES 
DE U.T.E. 

A los funcionários Inspectores, encargados de la | 
fiscalización de los consumos eléctricos, se les debe | 
exigir sus documentos de identidad y un certificado 
al efecto, expedido por el Ingeniero Jefe de Servi¬ 
cios Eléctricos de Montevideo. 

Resolución dei Consejo. — En acuerdo con el mi¬ 
nistro dei Interior, el Consejo aprobó el siguiente 
Decreto: 

VISTO: Que según denuncia de la Administración 
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Creció Ayer la Demanda de Energia Eléctrica: 
Anuncian la Posibílidad de Cortes Nocturnos 


Hasta ayer la sltuación creada por las restricciones 
de energia eléctrica seguia incambiada. La UTE man- 
tiene su producción prevista de 110 000 KW. ~con va- 
riaciones de poca entidad— y los usuários parecen em. 
penados en no cumplir con las disposiciones de emer- 
gencia tantas veces reiteradas (prohibición de utilizar 
artefactos eléctricos entre las 7 y las 23 horas). Debido 
a que la demanda es superior a la energia que pue- 
den suministrar en las actuales circunstancias las usi¬ 
nas, la ÜTE ha debido recurrir a reiterados apagones 
que por regia general parecen afectar las mismas zo- 
nas Hay usuários que no reciben luz desde hace tres 
dias, con perjuicios obvios de seilalar. pero la ÜTE no 
procede en forma indiscriminada por mero capricho 

Coniplejlflad. ~ Guando se planifico el servicio de 
emergencia —a regír desde el 15 de enero al 29 de 
febrero—. la ÜTE estimaba que los 110.000 KW dls- 
ponibles serlan suficientes para proporcionar •mergia 
en forma continua a toda la población, aunaue cn for¬ 
ma muy limitada. Para ello era indlspensable el cum- 
plimiento de algunas disposiciones básicas, en espe. 
ciai la reducción dei consumo industrial (qus se ccn- 
siguió gracias a un sistema de licencias obtlgatoriàs) 
y dei consumo domiciliário, que depende de la luena 
disposición de los usuários. Hasta ayer, este último 
estaba superando todas las previsiones, y sl UTE se 
vio obiigada a efectuar repetidos cortes de suminls lo 
Al hacerlos se procura mantener en actividad ciertos 
servicios esenciales, hecho que explica la -^xistencia de 
esas zonas “privilegiadas” a las cualcs uo jes ha fal¬ 
tado luz 

El suministro de corriente está gobernado por un 
complejo sistema de conexiones, que en la mayorla de 
los casos imposibilita darle luz a un edificio determi¬ 
nado sin proporcionársela a los adyacentes. De modo 
que si hay que mantener, por ejemplo, en actividad 
las camaras frigoríficas dei SOYP, es muy probabie 
que se beneficie por este hecho Io que se podrla 11a- 
mar ia “zona de influencia” inmediata Y tamblén se 
da el caso contrario, motivo de mucha íncomprensión: 
hay luz en una casa, y no la hay en la adyacente o 
en la que se encuentra calle oor medio La causa debe 
buscarse en el mismo sistema de distrlbuclón. 'Esc"*do^ 
miciho Iluminado y envldiado por todos, puede estar 
sobre la línea de conexión de una mutualista, en tanto 
que el de enfrente pertenece a otro sistema que no 
tlene servidos esenciales para ampararlo. 

Biiscan soluciones. — En estos momentos, la ÜTE 
no esta en condiciones de repartir en forma más equi¬ 
tativa el suministro de energia eléctrica. Debe velar 
primero por el mantenlmiento de los servidos Indis- 
pensables. Tampoco está en condiciones de organizar 
racionalmente los cortes y de ofrecer un preaviso, por. 
que las demandas de consumo son caprichosas ’y no 
responden a las previsiones de ÜTE. Esto no significa, 
sin embargo, que la situación no pueda melorar. Para 
ello es indlspensable que los usuários restrinlan el 
consumo a un mínimo, facilitando a la ÜTE un ajuste 
de sus servidos. Ayer los directores y los técnicos dei 
organismo cstudiaban en últimas horas de la tarde la 
posibílidad de una distribución de energia más racio¬ 
nal —ya que mayor no puede ser—, para que la falta 
de luz no afecte siempre las mismas zonas. 

Indicios. — Según declaraciones dei Ing. Rodolfo 
Fonseca, Presidente de ÜTE, ayer la demanda de ener¬ 
gia eléctrica supero a la dei lunes. La zona de mayor 
consumo es la de la costa, desde Pocitos a Carrasco 
circunstancia que explica los apagones de esa zona cu- 
yos pobladores no parecen dispuestos a privarse de la 
luz de aranas —como se ha podido comprobar reite¬ 
radas veces—, o de otros artefactos supérfluos. En 
hora de máxima demanda se registrô a las 22 y 30 
hecho que confirma su origen domiciliário. El con¬ 
sumo de las industrias se ha mantenido por ahora den¬ 
tro de los limites previstos 

Tainbién de noche. — Aunque se vienen compro- 
bando casos increíbles de energia eléctrica dilapidada 
en domicilios particulares —casos claros de inconscien- 
fal^a de solldarldad—, no se puede generalizar 
atribuyendole toda la culpa a los suscriptores. Hay 
quienes incurren en falta por desconocln»lento o mala 
ínterpretación de las restricciones vigentes y otros 
que 1^ cumplen al pie de la letra. Quizá sean una 
mayoria, puesto que según informes dei Presidente de 


Pese a las restricciones el consumo tiencíe o 
aumentar. Lo U.T.E. oplicó nuevos sancio¬ 
nes a los infroctores. Aumento tombién lo 
demando en horas de lo noche. El ohorro 
máximo de luz por porte de todos los 
usuários es lo único solucíón posible. 


ü'^, el consumo de energia en horas de la noche ha 
subido en forma muy sensíble, hasta cerca de 87.000 
KW. con un máximo de 94.000 a las 4 y 30 horas. Esto 
parece demostrar la existência de un sector grande de ! 
la población que utiliza de noche artefactos eléctricos i 
que están prohibldos durante el dia, tales como cale- 
fones, planchas, etc. Aunque esto no está contra las 
disposiciones vigentes, el Ing. Fonseca senaló: “Si el 
consumo nocturno sigue aumentando, nos veremos obli- 
gados a realizar tamblén cortes en horas de la noche” 

Mas que toda la industria. — Ayer la Oficina de 
Prensa de ÜTE emitió el siguiente comunicado: 

La ü. T. E. está haciendo un gran esfuerzo ten- 
mente a ampliar al máximo, ias posibllldades de tra- 
bajo de las industrias, de acuerdo al plan de restric¬ 
ciones dlspuesto por el Poder Ejecutivo con fecha 8 
de enero ppdo. 

En estúdios realizados por los técnicos de la Ad- 
ministración acerca de los aparatos eléctricos domés¬ 
ticos y gastos de energia de suscritores particulares, 
se establecló que en las casas habitación, en general, 
consumen más que toda la industria; ya que solamente 
en cocinae y calentadores eléctricos se gastan alrede- 
dor de los 40.000 kwh. 

Teniendo en cuenta, que según establecen los ar¬ 
tículos 99 y 109 dei mencionado decreto, está total¬ 
mente prohlbido entre las 7 y las 23 horas, el empleo 
de calentadores de agua, cocinas. planchas eléctricas, 
enceradoras, aspiradoras y lavadoras; se advier te a los 
senores suscritores que se están efectuando las inspec- 
ciones domiciliarias pertinentes y las Infracciones que 
se constaten serán sancionadas de acuerdo con lo dis- 
puesto por el artículo 109 dei Decreto respectivo, con 
la supresión dei servicio por 24 horas la primera vez, 
por hasta 5 dias la segunda vez y por hasta 10 dias 
cada vez sub-slguiente, quedando facultada la Ü.T.E 
para aplicar esas sanciones. 

232 cortes de servicio. — Como pese a las exhorta- 
clones que se destacan a través de la prensa oral y 
escrivã, el consumo domiciliário se mantiene sin ma- 
yores variantes, haciendo casi imposible los esfuerzos 
tendlentcs a mantener los consumos industriales, con 
los consiguientes perjuicios que gravitan en el orden 
económico y social dei país; Ü.T.E. se ve precisada 
a proceder con energia frente a los infractores, ha- 
blendo realizado entre los dias 17 y 18 de enero co¬ 
rriente 232 cortes de servidos a particulares, casas de 
comercio, bares, etc. 

A los funcionários Inspectores. enrarírariniB de la fis- 
callzación de los consumos eléctricos,"sríes'' debe exi¬ 
gir sus documentos de Identidad y un certificado ai 
efecto, expedido por el Ing. Jefe de Servidos Eléctricos 
de Montevideo, 

Solldarldad. — La Asoclación de Comisiones de Fo- 
atcnclón a las circunstancias, ha dado a 
puwiiCiuad el siguiente comunicado: 

La Asoclación de Comisiones de Fomento no quiere 
permanecer insenslble ante los dlfldles momentos que 
tendremos que afrontar, por las causas extraordinárias 
de publica notoriedad, con el alumbrado y electriddad: 
cor^umo de agua y algunas otras circunstancias què 
se han venido propalando redentemente. Sus dirigen¬ 
tes están seguros que los Sres. integrantes de las Co- 
mlsiones de Fomento procurarán y divulgarán, por to¬ 
dos los médios a su alcance, su deber de colaborar con 
los organismos pertinentes, Io cual —fundamentalmen- 
te-- irá en beneficio exclusivo de toda la dudadanla 
nacional. 

Los momentos son dlfldles y más que nunca tene- 
mos que demostrar condenda. colaboración y hasta 
aeber patriótico. 
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!§»obre Irregalaridades en el ^ 
l§iervieio de Energia Eléctrica! 


Durante el día de ayer y las tio- 
raa de anoche, nos llegaron muctias 
quejas de vecinos de Montevideo, 
traduciendo la desconforniidad que 
les causaba encontrarse sin energia 
eléctrica, cuando en muchos casos, 
casas situadas a pocos pasos o calle 
por medio, disírutaban de ese ser- 
vicio. La multiplicación dé esos re¬ 
clamos demostraba una situación 
más o menos característica dentro 
de la anormalidad que ella misma 
significa. 

Por ello, en los primeros minutos 
dei día de hoy, nos dirigimos teie- 
fónicamente a la Central "Batlle y 
Ordonez” para requerir información 
sobre estos heclios que tanto afec- 
tan a nuestra poblaclón. 

I Atendidos cTeferentemente por un 
funcionário técnico que, sin* em¬ 
bargo, no accedió a proporcionamos 
su nombre, nos dljo que esa fluc' 


tuaciún peniiaiiente y Uaniativa en! 
la marcha dei servido, se debía a| 
la poca colaboraclón —son sus pa- 
labras— de los usuários, que cuaii-| 
do cuentan con energia eléctrica la 1 
gastan sin tasa, olvidando —recai- 1 
có— que la Ü.T.E. tiene que m^n 
tenersa en un réglmen máximo de 
110. üOO kilowats. El sostenimlento 
de ese tope —agregó—- es el que 
obliga à efectuar distintos cortes 
en las zonas más diversas de la ciu- 
dad, provocando las quejas de loa 
qúe momentáneamente no cuentan 
con corriente. 

Nos £^regó el funcionário referen¬ 
ciado que el organismo está ha- 
ciendü los mayores esfuerzos para 
regularizar la situación, en cuyj 
sentido espera que la pobiación co¬ 
labore con verdadero espírltu pa¬ 
triótico. 
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JERARCAS 
SOSPECHOSOS i 

, £L personal de UTE ha res- 
j pondido a las exigências de) 

I actiia] estado de cosas. Merece 
I el aplauso de todos. Siu horas : 

I ni dias de descanso cumplieron j 
j coii su deber. Pero ello no sig> : 
j nifica que debamos olvidar al- i 
! gunas actitudes de algunos al-1 
tos jerarcas que no vivieron al ! 
compás de las necesidades. 

Esos jerarcas, algunos con 
más de 30 anos de actividad, 
que siempre dijeron que si a 
cualquier cosa, son los que 
quieren aparecer como perso- 
nas de confianza de la nueva 
administración. No tienen Ia 
confianza de nadie c! podrán j 
tenerla. Son los responsables { 
de muchas irregularidades y 
debírán pagar sus desviaciones 
j de conducta. 









SI FÜERA CIERTO 


Son muchos e insistentes los ru¬ 
mores que corren respecto a los 
problemas de la U.T.E. y a la cri- 
sis en el suministro de energia 
eléctrica a la población. desde me¬ 
diados dei ano pasado a la fecha 
actual. Y se repiíe de contínuo en 
los ambientes callejeros que el sa- 
boteo, la mala voluntad o el des- 
gano de funcionários y técnicos 
afiliados al sector partidário derro¬ 
tado en noviembre de 1958, tienen 
considerable parte en ias dificulta¬ 
das que se vivieron y se viven. Si 
algo de cierto pudiera haber en és- 
to, es deber ineludible de los di- 
rectores de U.T.E. y dei gobierno 
en general, proceder con el máxi¬ 
mo de energia y de severidad, san¬ 
cionando a quien corresponda, sea 
quien sea. /j?., , ^ 
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Debernos Aliormr Energia jmra 
Evitar Nuevas Restricciones 


Con muy pocas variantes y en esto incide la colaboraciõn en 
cl consumo individual de energia eléctrica— prosigue UTE enfren* 
tada a las tremendas dificultades actuales. 

En el reportaje a Ia mayoría dei Directorio que publicáramos en 
anterior edición, hacíau alusión los senores Fonseca Cotelo y Per- 
domo, a la incomprensión manifiesta que se denotaba de parte dc 
las amas de casa al proseguir efectuando consumos que represen- 
taban enormes perjuiciog llevando, tanto el dia lunes como ayer 
mismo, a situar el gasto en kilowats en una cifra dei orden de los 
ciento diez mil a las siete a. m. cuando, está comprobado, esta can« 
tidad se logra recién a las once de la manana. Estos antecedentes 
que yenimos manejando están abonados por las inspecciones domi¬ 
ciliarias cfectuadas por el organismo que establecen. categoricamen¬ 
te, que tanto las casas de familias como los industriales, actúan co¬ 
mo si nos encontráramos en tiempos normales. Y en algunos casos, 
en forma aún mayor cn lo que tiene que ver con el gasto. 

En la manana de ayer —hora seis— estos mismos imponderables 
úeterminaron a UTE a la realización de cortes en la Zona N® 1 que 
está ubicada entre los limites siguientes: partiendo de Punta Carre¬ 
ta, el Bulevar Artigas hasta Larranaga; por esta última hasta el 
Arroyo Miguelete y siguiendo por el Arroyo Miguelcte hasta su des¬ 
embocadura con el mar. 

SUPBÍSIO^S de SERVICIO - qr.e e.tatuyen este Mpecto. En eete 
ComprendJda esta radical medida ! sentido ha delegado funciones eape 
cutre los atributos que determina el j cificas en sus funcionários Inspec- 
dicreto dictado por el Poder Ejecu- | tores, encargactos dç la fiscalización 
tivo, el organismo al margen de la dg los consumos, a qul.nes por lo 

Intensa, la.hny _ i _^ . . . » 


ciemás, se les deberá exigir sus do- ^ 


j Intensa labor que despliega para res , 
table cer el servicio en su plena vi- | cumentOg de identidad 
'Bimoifv ^cCLÚA -«s^udics por çonduc- 
to de sus técnicos en torno' a loa 
aparatos eléctricos domésticos y los 


Ofi LA MA^LíNARJA 

Tanto el Directorio dei oroauismo, 


- y lua ; aei oroaulsmo 

_ istos de los mismos, lligando » con- | ba encarado con patriótica de- 
clusiones verdaderamente alarmantes cisión el grave momento por que se 
—ya decíamos precedentementp de la ' ^^raviesa como los técnicos a cuyo 


absoluta falta d colaboraciõn— tales 
como que en las casa ,habitación en 
general, se CONSUME MAS ENER¬ 
GIA QE EN TODA LA INDUSTRIA 
dado qu_ solamente eu cccinas y 
j Calentadores eléctricos se vienen em- 
pleando alrededor de CUArenTA 
MIL KWH. 


Habida cuenta de lo que estipulan. 
claramente, los artículos 99 y io 9 ^el 
decreto que lleva fecha dei 8 de 
enero ppdo., es necesario volver a 
runtualizar que ESTA TOTALMEN¬ 
TE PROHIBIDO ENTRE LAS 7 Y 
I-^.S 23 HORAS EL EMPLEO DE CA * 
IjENTADORES DE AQUA COCINAS 
PIANCHAS ELÉCTRICAS, FNCERA- 
-CORAS y lavadoras y, dei mlsmo 
modo que las infracclones que se 
comprueben serán sancionadas con 
la supresión de Issrvicio po' 24 ho- 
?as la primerá ve, por-Tiasta cinco 
d^as la seguda y por dlez cada vez 
Bubsiguiente. 

23? CORTES DE SERVICIO A IN- 

fractores — 


*^“^£0 y bajo cuya responsa billdad 
6 e cumplsn log trabajos de repara- 
ción de la máquina generadura nv 4 
— sometida por el tmperio de jas cir¬ 
cunstancias a un sobrecargo de tra- 
bíüo que sobrepasaba los limites ra- 
zonabLs previstos— trabajan incan 
Biiblemente en la tarea de subsanar 
*08 inconvenientes. 

Largas y agotadoraa jornadas han 
permitido a los técnicos adelantar 
lOj trabajos de reparación d.^ mu- 
nvra que la puesta en marcha de 
Ji> máquina generadora N? 4 . si no 
crurre algo que escape ai lógico con 
tralor dj las fuerzas humanas, se 
reaüzará dentro de los plazos pre- 
v;a,mente establecidos, con que ae 
pcKlrá llegar a la normalización de 
los servicios con la supr:sión de loa 
curtes, deslderatum éste que podría 
lograrso mucho antes si el pueblo 
prestara la cOlaboración que. des- 
graciadamente. no se ha conseguido 
todavia. 


la nueva sesion de hoy 


BER COLECTIV 


como pe 3 , exhorta«on.B que 






























anterior edieión, hacian mlnsión los senores Fonseca Cotelo t Per- 
domo, a la incomprensión manifiesta que se denotaba dc parte de 
las amas de casa al proseguir efectuando consumos que represen- 
taban enormes perjuicios llevando, tanto el dia lunes como ayer 
mismo, a situar el gasto en kílowats en una cifra dei orden de los 
ciento diez mil a las siete a. m. cuando, está comprobado, esta can- 
tidad se logra recién a ias once de la manana. Estos antecedentes 
que venimos manejando están abonados por las inspecciones domi¬ 
ciliarias efectuadas por el organismo que establecen, categóricamen¬ 
te, que tanto las casas de famílias como los industriales, actúan co¬ 
mo si nos encontráramos en tiempos normales. Y en algunos casos, 
en forma aún mayor en lo que tiene que v©r con el gasto. 

En la manana de ayer —hora seis— estos mismos imponderables 
úeterminaron a UTE a la realización de cortes en la Zona N® 1 que 
está ubicada entre los limites siguientes: partiendo de Punta Carre- | 
ta, el Bulevar Artigas hasta Larrahaga; por esta última hasta el 
Arroyo Miguelete y siguiendo por el Arroyo Miguelete hasta su des- ' 
embocadura con el mar. 

SUPR.ESIONEs de SERVICIO — Qce estatuyen este aspecto. En este 
Comprendida esta radical medida ' sentido ha delegado funciones espe 
entre los atributos que determina el | cificas en sus funcionários Inspec- 


d»ereto dictasio por el Poder Ejecu- 
livo, el organismo al margen de la 
Intensa labor que despliega para res- 

tabiecer el servicio en su plena vi- | cumentOg de identidad 
n, jcsatudics por ccndnc- : 

to de sus técnicos en torno a loa 
aparatos eléctricos domésticos y los 
^iustos de los mismos, Ihgando a con- I 

clusiones verdaderamente alarmantes ' cisión el grave momento por que se 


tores, encargados dç la fiscalización 
de los consumos, a quUnes, por lo ' 
demás se les deberá exigir sUs do- ' 


kkpakacion üe La ma^üjnaria 

Tanto el Directorio dei organismo, 
qu^ ha encarado con patriótica de- 


—ya decíamos precedentementA de la 
absoluta falta d colaboracicn— tales 
como que en las casa -habitación en 
general, se CONSUME MAS ENER- 

CtIA qe en toda la industria 
dado qu. solamente en cccinas y 
, CLlentadores eléctricos se vif-nen em- 
pleando alrededoí de CUARENTA 
MIL KWH. 

Habida cuenta de lo que e^tipulan 
claramente, los artículos 99 y 109 dei 
decreto que lleva fecha dei 8 de 


airaviesa como los técnico,, a cuyo 
c«‘riro y bajo cuya responaabilidad 
Se cumpUn lOs trabajos de repara- 
clón de la máquina generadora N9 4 
— sumetida por el tmperio de jas cir¬ 
cunstancias a un sobrecargo de tra- 
ba-io qu© sobrepasaba los limites ra- 
zonabUs previstos— trabajan incan 
Búblemente en la tarea de subsanar 
•os inconvenientes. 

Largas y agotadoraa jornadas han 
permitido a los técnicos adelantar 
10 £ trabajos de reparaciõn d^ ma- 


enero ppdo., es necesario volver a ! puesta en marcha de 


puntualizar que ESTA TOTALMEN- i 
TE PROHIBIDO ENTRE LAS 7 Y 
IAS 23 HORAS EL EMPLEO DE CA-' 
liENTADORES DE AGUA COCINAS 
PLANCHAS ELÉCTRICAS, PNCERA- 
DORAS y LAVADORAS y. dei mismo 
modo que las infraccloneç que se 
comprueben serán sancionadas con 
la supresión de Is.rvlcio po' 24 ho¬ 
ras la primera ve. por hasta cinco 
dias la seguda y por diez cada vez 
Bubsiguiente. 

237 CORTES DE SERVICIO A IN- 
FRACTORES — 


la máquina generadora N? 4, si no 
orurre algo que escape ai lógico con- 1 
tralor dj las fuerzas humanas, se ! 
roaiizará dentro de los plazos pre- j 
v:a.mente establecidos, con i© quç ye 
poclrá llegar a la normalización de 
lo£^ servicios con la supr:sión de los ^ 
Cortes, desideratum éste qUe podría | 
lograrse much© antes si el pueblo 1 
prestara la- colaboración que. des- ! 
graciadamente, no se ha conseguido j 
todavia, | 


la nueva sesion de hoy 

1 boy la UTE ha dis 

como pese a las exhortacionís que ; mesto una nuevi 


destacamos y de las que nos hemos 
hecho eco oportunament© -ahora 
mismo ratificamos nuestra colabora- 

c40n-^ rwp Tçer»trdr>---f>-i ' 

rriicillario se mantiene sin mayores 
variantes, haciendo casi linposible 


los esfuerzos tendtentes a mant.ner. ds cLecretarse. 


a sesion —práctica- j 
r-ente se está deliberando en ré- j 
gimen p.rmanente— y en el curso i 
be la misma habrá de abocarse a la i 

TonsigèracloTr^ac^iTáTvas hõn^^ 

ei establecimiento de los cort s que, 
n-oesaria y obligatonamente, habrán 


Ics consumos jndustriales, con los 
,-conslguiente perjuicios qu© gravitar 
én el ord:n económico y social dei 


Sçgün nuestras informaciones, en j 
esia oportunidad, una de las princi¬ 
pais la TTTir ~ .. medidas a adoptarse corre de 

T nrlZrj: el establecmnento de las I 


a proceder con total energia, tal 
cual lo refiere su propia Oficina d? 
Pr nsa, habiendo realizado entre el 


zona.g qu- se verán privadas, en for- ' 
nia parcial y también rotativamente, 
rir -11 ~ I servicios de enero-ia el^ctric^ 

Qomingo y el mnes^ DOSCIENTOS j re esta manera se sabrà ' 


con anti- 
no 


^^ercio, bares, etc. 

'^^o nos cansaremos de destacar que j 
.^l^necesarla a colaboración de ^odos 
^ sallr adelante en esta difícil} 
^^^ancia. La UTE lo reclama mas. j 


TREINTA Y dos CORTES DP SEP - 1 minera se sabra con ar 

\VrCIOs a narticuiarPQ I c,pacion Que lugar.s de la ciudad_ 

particulares casaa de co- contarán con luz y. dei mlemo mo-. 

1 do qué duración alcanzarán los cor- 

■ ILS. 

Es necesario puntuallzar —ante los 
rer íamos que llegan hasta nuestro j 
' diário como, ai mismo tiempo, frente } 
j a ci-rtog “comentários'* con upa in- ! 
tPnclón blen manifiesta y que nada | 
tlrnen que ver con la crít ca cons i 
tructiva e iiunuesta colaboración— | 
q e todo lo que tl^ne que ver etm 
UTE dehe ser reclamado al orga- 
ri‘mo que tiene .sus proplas y lógi¬ 
cas fuentes de informaclón. Donde, 
rer 10 demás, serán atendidos per- 
sonas Q diários, en su caso ofrecién- 
doseles los detall:;s pertinentes. slP 
ot.e sea necesario inventar o esta- i 
tlecer conceptos que lejos de ser 
reiidad, sólo se ceban ©n problema? 
que no han surgido por generadón 
e.sí ontánea. Más aún, qu.; tienen ima • 
Tiizón genérica qu© podría fáciL i 
i- ite explicable y justificada, , 

i 
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B Behío de las Tmieblas 

Los sucs^vos cortos de energís practicados por la 
UTE sin provia dolerminación de la zona y momento en 
que habrán de producirse/ aíectando durante interminables 
horas a barriadas enteras: trabando ascensores, refrigera¬ 
doras. etc» han repuesto con igual o parecida intensidad. la 
situación de emergencia padecida inmediatamente despues 
que las aguas sobrepasaron la represa de Rincón dei Bo- 
nete y anegaron —contra la opinión de muchos entendidos 
— la sala de máquinas. 

Es posible. inclusa que ahora esternos atravesando una 
crisis más aguda que aquélla, al fin y al cabo explicable y 
plenamente justificada en una catástrofe difícil de prever 
y de combatir. Y eso es lo que ya no puede entenderse. 
A 3 meses de \ mplirso un ano de aquellas históricas inun- 
la UTE no sólo no ha podido conjurar la insufi¬ 
ciência, los desperfectos sufridos en sus instalaciones, sino 
que aún ha retrocedido unos metros más. 

Todo el episodio, contado con medias palabras en co¬ 
municados escuetos y reservados; la actuacion o© los^ 
nicos. sometida a la tutelar cautela dei silencio; la posicion 
dei Directorio. parca y omisa, nos muestra un cuadro de 
ineficiência que pudo en un primer momento dejarse pasar 
por alto en fuhción d© que entonces había que poner el acen¬ 
to no en la crítica, sino en el ânimo de reconstruir pero que 
ya no puede silenciarse más. Este es el momento dei enjm- 
ciamiento. no el de la tolerância. No es dei caso actuar a 
título de cómplices en esta larga historia de errores que es 
1« historia de la insuficiência de energia eléctrica. 

Allá por setiembre de 1959, a cinco meses de retiradas 
las aguas, la UTE se mostro francamente optimista; se es- 
peraba que para octubre —a más tardar noviembre todo 
estaria ya normalizado. Una turbina d© Rincon dei Bonete 
en funcionamlento. las generadoras termoeléctricas a ple¬ 
no trabajo. 

Los hecnos fueron desminílendo puntualmente ese in¬ 
fundado optlmismo. Las turbinas de Rincón dei Bonete no 
entraron en funciones, las generadoras termoelectricas, so- 
brecargadas, entraron en "panne". iQué se hizo en lo o ©se 
tiempo? Según manifestaciones de tecmcos de UTE, solo 
experiencias Experiências de secado con los bobinados, me¬ 
ditas y sin ninguna clase de garantias en cuanto a sus re- 
sultados, ^ 

Es cierto. asimismo, que las autoridades de UTE, aun- 
que con algún retraso. advirtieron al Poder Ejecutivo acer¬ 
ca de la necesidad de proceder a la importacion de repnes- 
tos y que éste se desentendió dei problema, tal vez entre- 
gado a esos estériles tironeos políticos que han caracteri- 
zado su gestión en los últimos meses. 

Pero de lodo esto no es por cierto responsable la pobla- 
ción, ni la industria. Quienes están pagando tarifas eleva¬ 
das en una proporción muy elevada, pero cuyo sejvicio no 
ha mejorado ni mucho menos. Claro, como nunca íaUan los 
conformistas, no faltarán ahora tampoco los que sostengan 
que esta restricción hará cfue disminuya el consumo. Eo 
oblioa, es cierto. 








M -s. “vi -vi 


! LU- I 


DE 110.000 A 221.000 KILOVATIOS | 

funcionarían 2 Turbinas de R. 1 
Del Bonete Dentro de 10 dias 


NORMAS PKOPUESTAS POR LOS INGENIEROS SCARON Y SILVA 



í i Antes de íin cie nies UTE podria contav coii 56 mil Kw más que iQs actuale.^ I6õ mil 

proporcionados uor las usinas térmicas. De tener êxito las priiebas ílnales que se pien- 
'w san realizar con ha lurbiria N« 3 de Rincòn dei Boneíe, ésta entraria a iuncionar conjunta, 
r mente con la N-’ 2, recien terminada de re bobinar. Como carta uno cie esas turbogeue- 

1 / radores generan 30 mil K\v en la planta, Ih^gando a Montevideo unos 28 mil. por la per¬ 
dida lógica ciuô se produce en el tendido, queda diclio que ei consumo y la industria dei 
pais recibíriaii ese valicso aporle de 56 mil 


kw de energia. 

Resulta necesario hacer una diacrimiruiciou 
ísntre la labor realizada coii la turbina N'^ 

2 V la N9 3, 

Mieutras la Nv 2 ba sido totaimente rebo. 
Viinada con materiales llegaaos expresamente 
de Estados Unidos, la N? 3 ha sido tratada 
aegún normas propuesta.s por los ingenieros 
jeíes de Eaboratorio (Scarón y Silva). El sis¬ 
tema aconsejado (aplicado a máquinas moja- 
das) cuenta con el decidido apoyo de algu 
nos miembros de la Comisión de Recuperación, 
y se esperan las pruebas flnales para decidir 
definitivamente su puesta en funcíonainiento. 

Eu sintesis, puede anticiparse Io siguient-e: 
dentro de 8 ó 10 dias UTE aumentara su cau¬ 
dal energético actual con 28 mil Kw si pone 
^11 funcionamieiito sólo el turbcgenerador N ' 


un piazo aproximado de 2 meses (fines de ina- 
VO) podria estar babllitacUi la rumina, bic.ro- 
eléctrica Nt 1 de Bonete (otros 28 mil Kvv i a 

ia cual ya se ie iian extraído ias bobinas y '^c 
aguarda el material que debe llegar de Esta¬ 
dos Unidos para su reparación. Y en lo que se 
leíiere a la 4. ésta sferla la última en pcner. e 
en £ unc i ü 11 a nü e n to. 

Por io demás. los trabajos de Baygorría se 
bailan suinainente adelantadoe. y se anticipa 
que para el 4 de julio iniciará sus funciones 
la prlmera turbina de las 3 con que contara 
la Usina. Cada lurbogenerador de paygorrii 
nronorcionará 33 mil Kvr, esperándose qu3 
uara fines dei ano actnal puédas«_ contar con 
é‘ total Cí3 los 105 idlüvaticA. 

Entonces. iiabria 165 mll de las Usinrs tér¬ 
micas: 112 de Bonete; v 105 de Baygorría, Un 
taial pü&ible de 382 mil kiiovatios. 


PAKA líEM KO in: i N08 A%()S 


La mlsma íuente que proporciona a LA MA- 
i^ANA 108 datos consignados respecto al futu¬ 
ro inmediato, agrega que la política cie combi¬ 
nar la energia hidráulica con la térmica coiu 
tinuará practicándose en los programas «de los 
aiios venideros. 

A tales fines, próximamente, se llamara -i 
iiig-enieros consultores para preparar el ante- 
pioyccto para la construcción de otra represa 
sobe el Rio Negro, en Paso dei Puerto, a poços 
kilometros aguas abajo cie Baygcrria. 

Y, asimismo, contándose con la aprobacion 
de la Comisión Técnico-Financiera que acoin- 
paíió a Eisenhower, se piensa construir nua 
super uBina térmica eíi Rincóii dei Cerro, que 
generaria 500 mil Kw y tendría costo total de 
unos 72 mlllcnes de dólares. 

Los miembros de la Comisión Técnica esta- 
riounidense prometieron dedicar atención al 
estúdio de ^este proyecto, en lo que se refiere a 
la financiación; y el plan que se les pressntò 
prevê obras de 20 millones de dólares, capa- 
citándose de esta manera a la usina para ge- 
uerar el 25% de su caudal total de energia. 


DISQXTSICION FINAL 
Hasta hace muy poco UTE percibía el equi¬ 
valente metálico a la venta de Ics 110 kilova- 
tlos que producian las turbinas de la Centisl 
Batile y Ordófiez y la Calcagno, ya que como 
es bien sabido, cl turbogenerador térmico N9 
4 estaba en reparaciones. ^ 

Ahora. reincorporada esa turbina y entran¬ 
do dos dei Boneve, pasa a contar cen 221 ki- 
lovatios, o sea un 100 por 100 de aumento de 
mercaderla para librar al consumo, y como el 
precio dei articulo “luz'’ lo concce el público, 
esto exime comentários respecto al “oxigeno" 
monetário que significa para las arcas de Usi¬ 
nas y Teléfonos dei Estado. 

Lo expresado va sin aclarar que los kilova- 
tlos de las Usinas hidroeléctricas son mucho 
más baratos que los de ias térmicas. 

Y tiii “otro si digo”. El titulo en condicio¬ 
nal, que dlce; “Funcionarían 2 turbinas de 
Bonete dentro de 10 dias" respeta el diebo de 
“no creo en brujas, pero que las hay. las buy' 
que se han repetido los técnicos*de UTE en los 
líltiinos tiempos. 


2 de Rincón dei Bonete; y en 56 nnl 
mina con êxito ei sistema indicado pOi Silva 
-y Scarón en el secado de la turbina NC 3. 


M EXEHiaA HIDROEÍ.FÍ Í RH A 

Al par de lo noticiado, cabe agregar qu® en 


í 


















Citusas ele #« Feiltee de Euergía: 


LA población soporta agudas restríc- 
ciones de energia eléctrica. Las so¬ 
porta y las seguirá soportando duran¬ 
te 45 dias, plazo dentro dei cual esta- 
rán recompueStas las maquinarias y 
en condiciones de brindar un servido 
completo. Además de estas restriccio- 
nes, previstas por el decreto dei Poder 
Ejecutivo, durante los últimos tres 
dias hubo cortes totales de servidos 
en vastas zonas de la capital. Estos 
cortes fueron el producto de un acci- 
dente en otra de las máquinas. Fe¬ 
lizmente el personal de U.T.E. ha 
conseguido superar estas dificult.a- 
des y ese accidente que agudizo aún 
más la situación ha desaparecido. 
Pero conviene hacer algunas puntua- 
lizaciones. Sobre las causas de la res- 
tricción de energia y sobre las causas 
dei nuevo accidente conjurado. 

Los dos hechos tienen una causa 
común. — Las administraciones an¬ 
teriores fueron absolutamente insen- 
sibles para prever la necesidad de re- 
puestos. La gravisima imprevisión de¬ 
termino que las máquinas se encuen- 
tren en estado deplorable y que las 
piezas más afectadas por el desgaste 
tuvieran que ser hechas ^por el perso¬ 
nal de la propia usina. — Hechas por¬ 
que no había repuestos. Porque se ca¬ 
recia de lo más indispensable para el 
funcionamiento de los turbogenerado- 
res. Esta es la verdad que nadie pue- 
de discutiria. Los derrotados de no- 
viembre serán capaces de desnatura¬ 
lizar los hechos y de decir inexactitu- 
s des, pero la verdad es bien clara. — El 
^ régimen anterior dejó la U.T.E. en la 
misma forma que dejó todos los orga- 
^Aüismos. Es decir en plena crisis. Cri- 
’s por cuanto carecia y carece dei 
®'^'aterial indispensable para cumpllr 
\ un servicio público fundamenta,!. 

^^iC'SS administradores anteriores con- 
' n en que la represa dei Rio Ne- 
* basteciera el consumo dei país 
cesidad de la central que ahora 
la. Esa confianza no era por 
, 'ógica ya que la gran obra dei 
podia cubrir los consumos, 
eroii las inundaciones y esas 
^ 's y esa confianza se vinie- 
lo. Pero lo grave es que esa 
ac'^'Sra relativa porque no im- 
' ^^^lurante la Presidência de 


las maquinarias. Es decir que se tra- 
bajó e% ellas pensando que debian en¬ 
trar en servicio. Se trabajó y se tra- 
bajó mal, pues los técnicos descubrie- 
ron que habian grandes errores en el 
cálculo de los cimientos. Esos errores 
causaron perjuicios y las maquinarias 
pese a lo que gastaron no pudieron 
cumplir con su función. Este antece¬ 
dente debe investigarse, por cuanto 
durante esa época, bajo la misma Pre¬ 
sidência de Lanza algunos Directores 
de la mayoria realizaron largos viajes 
por el extranjero y tuvieron contac¬ 
tos con personas vinculadas a la em¬ 
presa que se encargó, con tan poco 
êxito de la recimentación de las ma¬ 
quinarias. Lo cierto es que pese al gas¬ 
to que pagó el pueblo las máquinas 
no sirven. Están pasadas de anos y 
las nuevas autoridades encuentran un 
organismo que carece de lo imprescin- 
dible para servir de energia al país. 

Cuando la huelga de los funcio¬ 
nários de U.T.E., se decía y se decía 
con razón que nadie podia poner en 
funcionamiento la central porque sólo 
los obreros, por la costumbre sabían 
la presión de las máquinas. Los me¬ 
didores estaban en malas condiciones 
y no habian repuestos. Esta es la for¬ 
ma en que estaba la U.T.E. como con- 
secuencia de los errores, la incapaci- 
dad y la imprevisión de los jerarcas 
anteriores. — El hecho de las inun¬ 
daciones, puso en primer plano esos 
en'ores, que por el funcionamiento 
dei Rio Negro pasaban desapercibidos. 
Por el funcionamiento de una repre¬ 
sa a cuya construcción se opusieron 
y a la cual atacaron, en su tiempo con 
toda clase de argumentos. 

Se necesita investigar estos extre¬ 
mos. Investigar por qué existieron esos 
errores en la cimentación de la usina 
central y por qué no había material 
ni repuestos para la menor emergen- 
cia. Sólo así se podrán discernir, con 
total justicia las culpas de todas las 
restricciones de energia y de todos los 
sufrimlentos de la población. ComO' lo 
reconoce toda la prensa en esos he¬ 
chos nada tiene que ver la actual ad- 
ministración y ninguna responsabili- 
dad tienen sus jerarcas que han en¬ 
frentado con encomiable decisión y 
entereza todos los sucesos, En poco 
tiempo se sabrá todo y el pueblo po- 
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healizan Denodados Esfutàrzos 
Paru Paliar Ia Situación 

Luchando con todos los inconvenientes Imagina- 
bles y, eonviene acentuar el tono en este aspecto, to¬ 
mando en Cuenta los problemas que no figuraban en 
los planteamientos prévios, la U.T.E. tçabaja denoda¬ 
damente por restablecer el mejor suministro de ener¬ 
gia eléctrica — siempre habida cuenta de las tremen¬ 
das dificultades de la hora — para satisfacer la de¬ 
manda de la población. 

En el deseo de llegar al fondo de la situación en 
que se debate el organismo, en el día de ayer entre¬ 
vistamos a' los integrantes de la mayoría dei ente, in- 
geniero Rodolfo Fonseca y senores Ramóin Coitelo y 
Mayor (R.) Alcides Perdomo quienes, deferentemente, 
se prestaron a la interviú. 
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LÃS ANTES DEL 

INSÜCESO 

En carne propia, nos dijo el 
Presidente Fonseca con ei asen- 
timiento de los Directores Cotelo 
y Perdomo que refrendaron todas 
sus manifestacioriEs, nosotros he¬ 
mos palpitado y seguido las al¬ 
ternativas de la difícil situación, 
Ya el pasado 10 dei corriente 
en un apagón que se prolongo 
por varias horas en la ciudadj 
trabamos contacto con las temi- 
bles presunciones. Lamentable- 
mente todo lo que presagiaba 
aquéila incidência tuvo confirma- 
ción a un£^ semana escasa con las 
determinantes que nos obligaron 
a detener el, funcionamiento de 
turbo generador N? 4 de la Esta- 
ción “Batlle”. A partir de ese ins¬ 
tante todo se transforma en his¬ 
toria antigua: paralizacíón de 
aquél, recarga en la labor dei si- 
guiente turbo-generador y, final¬ 
mente, la claudicación que trajo 
aparejado los inconvenientes co- 
nocidos. Todo esto es de público 
conocimiento, prosigue el ingenie- 
ro Fonseca, 

ABSOLUTA FÀLTA DE 
COMPRENSION 
Con la colabcración que me in- 
íeresa destacar ampliamente de 
todos los funcionários — y al 


los funcionários — trabajando én 
forma íncesante gin descanso y 
ahincadamente a soluciones he¬ 
roicas, parciaies, sí, pero que 
eran el trasunto de una identifi- 
cación con la lucha eu que es^á- 
bamos empenados. De este modo 
fué que se logro restablecer ei 
servicio en parte. Y que nos en¬ 
contramos como corolário a tan¬ 
tas inquietudes y desazones? Que 
en la maanan de ayer, el consu¬ 
mo de energia que está calculado 
para unos noventa mil kilowats. 
a la hora 7, repito, había llegado 
a la suma máxima de ciento diez 
mil que corresponde a lo que aqui 
Se denomina ‘*la carga al pico’' 
prévio al mediodía. En el detalle 
fundamental, está apuntada la 
absoluta falta de colaboración de 
la población con el instante de 
crisís que atravesamos. 

Y esto que le expreso, agrega el 
Presidente de CT£« está abonado 
por una recorrida que los ingenie- 
ros dei Ente efectuaron, a mi pe¬ 
dido y en mi propia autinuovH. 
por los principales centros indus- 
triales que, por otra parte, esta- 
ban trabajando con las restriccio- 
nes impuestas por las circunstan-* 
cias. 

JLA OOLABOBACION DEL "" 
PEBSONAL 

Relacionado con este último as- 


efecto no quiero hacer distingos pecto debo agregar, sigue el Ing. 


de categorias ni jerarquias,, con 
la colaboración repito de 





Fonseca, el más cálido elogio pa- 
todc^l ra todos y cada uno de los fun- 

ba:janclo en forma iücansabie, con 

renunciamiento al cai&ancio físi* 
co; e tumos-que en algunos casc» 
han determinado, imp^osamen- 
te, el descanso para técnicos, 
obreros especializados y funciona- 














I i^aru Tuuufi 

I Luchando con todos los iiiíxmvenientes Imagina- 
1 bles y, ee^viene acentuar el tono en este aspecto, to- 
' maniJo en feuenta los problemas ^ue no figuraban jn 
I los planteamientos prévios, la U.T.E. tçabaja deíióna- 
i daniente'por restablecer el mejor summistro de éner* 
I gía eléctrica — siemore habida cuenta de las tremen- 
I das dificultades de la hora — para satisfacer la de- 

! manda de la población. , , , - .. tx 

i En el deseo de llegar al fondo de la situacion en 
; que se debate el organismo, en el día de ayer entre- 
' vistamos a’ los integrantes de la mayoria dei ente, in- 
geniero Rodolfo Fonseca y sehores Ramtín Ccftelo y 
Mayor (R.) Alcides Perdomo quienes, deferentemente, 
se prestaron a la interviú. 

LAS DE’i.E:r^=r.NANTES DEL 


ANTES DEL 
INSUCESO 

En carne propia, nos dijo el 
PresíGente Fonseca con el asen- 
timienlo de los Directores Cotelo 
y Ferdomo que rcfrendaron todas 
sus manifestaciones, nosotros he¬ 
mos palpitado y seguido las al¬ 
ternativas de la difícil situación. 

Ya el pasado 10 dei corriente 
en un. apagón que se prolongo 
por varias horas en la ciudad, 
trabamos contacto con las temi- 
bles presunciones. Lamentable- 
mente todo io que presagiaba 
aquélla incidência tuvo confirma- 
ción a una semana escasa con las 
determinantes que nos obligaron 
a detener el funcionamiento d« 
turbo generador N” 4 de la Esta- 
ción “Batlle”. A partir de ese ins- 
(VíiCNE I tante todo se transforma en his- 
se fueron qu toria antigua: paralización de 
que se alejaT; aquél, recarga en la labor dei si- 
una mayor i guiente turbo-generador y, íinal- 
teriormente i mente» la claudicación que trajo 
dias, la cons aparejado los inconvenientes co- 
tuberías apaij nocidos. Todo esto es de púbüco 
en su condcij conocimicnto, prosigue el ingcnie- 
mar, dicen tí Fonseca, 

de cosas que! 

Esos funcb ABSOLUTA FALTA DE 
ron de la m OOMPRENSION 

con angustia, Con la colabcración que me in- 
deciendo las teresa destacar ampliamente de 
agobiante cal todos los funcionários — y al 
cen nuestro efecto no quiero hacer distingos 
hicieron en j de categorias ni jerarquias,, con 
cepción, con 1» colaboración repito de todos 

lac nlpi ^ 


UIE í 
AY « D 



En Id companía de los integrantes dei Direeto»* 
rio que preside —senores Ramón Cotelo y Ma- 
yor (R.) Alcides Perdomo-^, el Ingeniera 
Rodolfo Fonseca aparece en instantes de pro¬ 
porcionamos las importantes declaraçiones 
que ofrecemos en ctro lugar de esta misma 
página y que, en lo fundamental, son un re- 


clamo de colaboración de la población para 
el difícil momento que atraviesa el Ente y, 
con él el país, dei mismo modo, un reconocí* 
miento a las ímprobas y abnegadas tareas 
cumplídas por todo el personal de UTE en es¬ 
tos instantes de prueba. 


los funcionários — trabajando én 
forma íncesante sin descanso y 
ahincadamente a soluciones he¬ 
roicas, parciales, sí, pero que 
eran el trasunto de una identifi- 
cación con la lucha en que es^á- 
bamos empenados. De este modo 
fué que se logró restablecer ei 
servicio en parte. X que nos en¬ 
contramos como corolário a tan¬ 
tas inquietudes y desazones? Que 
en la maanan de ayer, el consu¬ 
mo de energia que está calculado 
para unos noventa ihil kilowats. 
a !a hora 7, repito? había llegado 
a la suma máisima de dento diez 
mil que corresponde a lo que aqui 
Se denomina “la carga al pico” 
prévio al mediodía, En el detalle 
fundamental, está apuntada la 
absoluta falta do colaboración de 
la población con el instante de 
crisis que atravesamos. 

Y esto que le expreso» agrega d 
Presidente de UTE, está abonado 
por una recorrida que los in|^ie- 
ros dei Ente efectuarom a lui pe¬ 
dido y en mi propio automóvil. 
por los principales centre» hxdus- 
triales que, por otra parte, esta- 
ban trabajando con las restricciD- 
nes impuestas por las ciix^unstan- 
cias. 

LA COLABOBACION DEL 
PERSONAL 

Relacionado con este último as¬ 
pecto debo agregar» sigue el Ing. 
Fonseca, el más cálido elogio pa¬ 
ra todos y cada uno de los íun- 

bajando en forma iiicansable, con 
renunciamiento al cansancio físi¬ 
co; e tumos^ue en algunos casos 
han determinadOf imperiosamen¬ 
te, el descanso para técnicos, 
obreros especializados y funcioná¬ 
rios en general. Hay que estable- 
cerlo así para que se comprenda 
que el sacrificio es general y de- 
be tener eco propicio. Hemos rea¬ 
lizado cortes de luz obligados por 
los motivos anotados, ello ha sido 
contra nuestra voluntad pero obli- 
gados por Ias razones de servicio 
más estas constatacíones, lamen- 
tables constatacíones, determina- 
rán, aún, otros nuevos y mayores 
— acompanados de las sanciones 
respectivas — con el objeto de 
preservar el mantenimiento dei 
vital servicio. 


SECUENCIA DE LA FALTA 
DE PREVISION 
La falta de previsión en la ad- 
quisición de repuestos y en la ad- 
judieación de rubros; el desguar* / 
necimiento de las Centrales qu^ 
(PASA A LA PAG. 2). i 
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(VíííNf! üE la PAGIÍíà jí ' 
se íueron quedando sin obrcróa 
«ue se alcjaron de CTE buscando 
j una aiayor remuncración v, pôs¬ 
ter,onnente y y» en estos úitimos 
dias. la constatación de que las 
tubenas aparecian contaminada'* 
en su condensado por el agua dei 
™ar, dicen claramenle dei estado 
de cosas que enfrentamos. 

Esm funcionários que trabaja- 
^ •» wanera antes dicha, 
^ angustia, deseipcración y pa^ 
deciendo las consecuencias dei 
agobiante calor, todos ellos mere- 
cen nnestro reconoclmiento Lo 

Mnei^** *®*® régimtn de eg. | 
MpciOT, construyendo ellos mis- 
las plezas que no se adquirie. 
ran, antes, por falta de «no 















1 ^ 



úO 


ACTUALMfNTE UJ MAQUINAS GENEEADORAS DE 
ENERGIA ELEGRICA NO SUFRDI DESPERFEnOS 

Los cortes de ayer se debieron al excesivo consumo que se registro 


Como se sabe, después de casi 
cuarenta horas en que la ciudad 
permaneció sin energia eléctrica, a 
cctú&a atí un QesptriecuO en las 
caiueras dei axceniaaor N? à, üei 
que annos cuenca oportunamen^e, 
anienoche después de las 22 horas 
comenzo a normaiizarse ei servi- 
cio, como consecuencia de la re- 
paraclon de dicha maquma. An¬ 
tes de ias 8 horas de ayer, sin em¬ 
bargo, casi toda la Zona 1 voivió 
a quedar sin la tan necesaria co- 
rrien^e eléctrica, io que muchas 
personas atribuyeron a que se hu- 
biera prcducido otro inconveniente 
técnico. Esta era una apreclación 
equivocada de los hechos- 
£n realidad es que al restabJe- 
cerse el servicio parece que la 
gente en general, olvidando la si- 
tuación de emergencia, se excedió 
en el consumo de energia eléctri¬ 
ca, rebasando el tope de 110.000 
kilowats que la UTE ha fijado 
como máximo mientras dure ia 
reparación dei turboalternador 
N9 4. Esto fue lo que obligó a 
las autoridades dei ente a efec- 
tuar cortes dentro de la ZONA 1, 
pero como a pesar de esa medida 
la carga seguia en aumento, tam- 
bién se multiplicaron los cortes, 
aparte de lo cual se dispuso que 
los inspectores dei organismo re- 
oorrieran las Zonas N<? 1 y 2 
a los efectos de determinar quie- 
nes eran los responsables de que 
se consumiera tanta energia eléc- 
trtóa, a fin de aplicar las san¬ 
ciones establecidas en el decre¬ 
to de restricción. 

Para conocer en detalle la si- 
tuación, nos dirigimos anoche a 
la Central “Batlle y Ordonez’^ 
siendo deferentemente atendidos 
por el Ing. Capiotti, quien empe- 
z6 por decirnos que todo se des- 
arrolla cual se habia previsto ai 
disiponerse la paralización de la 
máquina N? 4. No existe ningún 
desoerfecto en las máquinas de i 
TJTE —^nos diio el nombrado téc¬ 
nico. Lo ocurrido el dia lunes se 
debe pura- y exclusivamente a que 
los usuários, cuando contai*on de 
nuevo con la energia eléctrica, no 
la utilizaron con la omdencia nue 
àmnonen las circunstancias, y ello 
obligó a efectuar cortes en dis¬ 
tintos barrios. como los de Cen¬ 
tro, Cordón, Paroue Rodó, Agua¬ 
da, Pi’ado y Capurro, con el fin 
de mantenér el suministro den¬ 


tro dei máximo de 110 000 kilowats 
que es el limite de sus posibilida- 
des actuales. 

Lo que la población tiene que 
comprender —agregó el Ing. Cam- 
piotti— es que debe servir se de la 
energia eléctrica con la mayor 
prudência, con extremo espiritu 
de colaboración, pues en ouanto 
se vea de nuevo desbordado ese 
tope de 110.000 kilowats, la UTE 
se verá obligada a efectuar cortes 
cue serán perjudiciales para to¬ 
dos. No esperamos —terminó di- 
ciendo nuestro amable informan¬ 
te— que la situación dei lunes 
vuelva a producirse, pero si se 
reoite, la susoension de la energia 
pasará a otras zonas, para que 
no sean siempre los mismos ios 
perjudicados. Pero aguardamos 
que el espiritu de colaboración de 
los consumidores, como que esto 
será en bien de todos, no nos 
oblisue a repetir estas medidas ex¬ 
tremas. 

Nos informo además el Ing* 
Campiotti que anoche se normali¬ 
zaria el servicio en los barrios 
Centro y Aguada, siemure que 
nuevos abusos no constriheran a 
adoptar resoluciones en otro sen¬ 
tido. 

Por nuestra parte, estamos vSe- 
guros de que la población coope¬ 
rará para que no se reproduzcan 
las ingratas situaciones emanadas 
de los cortes de la energia eléc¬ 
trica. 

Aparte de lo antedicho, se nos 
han apersopado vecinos de los 
barrios de General Flores y Bule¬ 
var Artigas, Malvín Nuevo y Pra¬ 
do, manifestándonos que en nin¬ 
gún momento han contado en sus 
domicílios con energia eléctrica, 
vale decir, ni antes ni después dei , 
desperfecto sufrido por el alter- | 
nador N*? 3- Esos vecinos no están | 
comprendidos, pues, entre los que 
abusaron dei consumo al restable- 
cerse el servicio por la sencilla ra- 
zón de que éste —según lo afir- 
man— no existió para ellos. 

También personas radicadas en 
Ia calle Médanos, nos informan 
aue en dicha vía de trânsito, des¬ 
de Constituyente hasta el mar, | 
oor la vereda de la derecha : 
han estado sin luz desde el nrimer [ 
anagón, mientras que los edificios i 
de la izouíerda cuentan con ener- 1 
c^ia eléctrica. 













L 




I s 




ÜN INTERROGATÓRIO 
DESCOMUNAL 

se aprecie la de. 
sorientacicn menlaj a que lie- 
ga cierta gente, próxima a la 
erquisotrenia, iranscribiremos 
ei interrogatório formulado a 

c?L P°'’ Asocia- 

cion de Ings. dei Uruguay. cu- 

Tial ^rií° ®dito. 

nal de El Bien Público", 

3 "- 

te^ no le dimos crédito. 

el cuestionario. 

.:Esta dispuesto a apoyar 
el movimíL. 

I daH ? aporte? ^Qué canti- 

i aad esla dispuesto a apor+ar 

I para lograr la imolaXfón 
1 dei escalafon referido? ;Do- 
I nana Ud. además, el primer 

I A XTd‘’VV® ”lé 

1 de I. dei U., con destínr^ 
propaganda? ^Prefiere Ud. la 
declaracion pública de ore 
conflicto? ^Desea Ud. que se 

medida de 

! fcí ? .“í”.® e> Ingeniero 

j acíue exclusivameníe como 
i ôPrefiere Ud. LA 

! general como 

I de FUERZA? rPre- 

fi-re Ia declaracion de huel. 

' ®" distintas 

reparticiones. con el respaldo 
de los cuerpos de Ingenieros 
ae ias restantes? iPrefiere Ud. 
el anuncio público de la re¬ 
nuncia colecíiva a paríir de 
deíerminada fecha? ;.Prefiere 
individual 
dei Pre- 

sidente de la A. de I Xlra ' 
«?ue sin entregaria, respalde 
U,®fB'°"r.‘*® ’® A, de r dei 
fenida la íofalidad de las re- 
Pr^sidenfe de ?a 
A. las entregue a los jerarcas 

UdTorT^'^" compromefe 
üo* iP ^ honor, a acatar la 
adopíe el gre- 

Las '^medidas d è fuerza" 
parecen ser la meta y razón 
de ser de la Asociación de In- 
genieros. Para eso se les ha fa- 
cuiíado la ensehanza y el ac- 
® *í*ulos. Lo que hace 
lalta ahi son 'chalecos de 
fuerza . 
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Mientras la Población Abuse dei Consumo Ilegal de Luz, UTE 
Tendrá que Mantener los Cortes y Penar a los Transgresores 


Las obligadas restricciones y los imprevistos 
cortes de energia eléctrica que ha debido so- 
portar ei país los últimos tres dias, han puesto 
a prueba el sentido de responsabilidad y el es- 
píritu solidário de los uruguayos. Lamentable- 
mente el balance es negativo. Pese a las reite¬ 
radas advertências de la UTE, el consumo do¬ 
miciliário no disminuyó hasta el nivel reque¬ 
rido, y ayer fué necesario proceder a cortes que 
podrían haberse evitado con un mínimo de dis¬ 
ciplina por parte de la población. Hay tiempo 
aún para rehabilitarse. 

El problema. — Las circunstancias parecen 
haber escapado a la comprensión de algunos 
uruguayos: una síntesis puede ser útil a los 
efectos aclaratorios. Desde las inundaciones de 
abril dei ano pasado, no funciona la Usina Hi- 
droeléctrica de Rincón dei Bonete, motivando 
una sensible merma en el suministro de energia 
eléctrica. La UTE se vió obligada a mantener 
el servicio utilizando exclusivamente la Central 
Batlle y la Usina Calcagno; hubo un primer 
período de sensibles restricciones, hasta que se 
logró un razonable equilibrio entre el suminis¬ 
tro y el consumo-<siendo ambos inferiores, en- 
tiéndase bien, a los normales). 

Debido al trabajo forzado de las turbinas la 
UTE anunció hace poco la impostergable nece- 
sidad de poner fuera de funcionamiento el ge- 
nerador 4, para someterlo a un ajuste y a 
una revisación general que son de rutina. El 
período previsto para esta labor es de un mes 
y medio y comenzó el sábado 16. Ello apareja 
una reducción aún mayor en el suministro de 
energia eléctrica —110.000 KW contra cerca de 
300.000 en épocas normales—, y la UTE tomó 
a esos efectos una serie de medidas (sistema de 
licencias obligatorias por turnos para las indus¬ 
trias, prohibición de usar aparatos eléctricos 
supérfluos en los hogares. restricciones de luz 
en los comércios, etc.). 

El sábado dejó de funcionar la turbina 4, 
según lo previsto. Pero hubo desperfectos im¬ 
previstos en la turbina N? 3 y aun en la N9 2 
que provocaron un apagón casi total en todo el 
pais y la consiguiente alarma sobre tan pre¬ 
cário servicio. Estos inconvenientes fueron so¬ 
lucionados ayer, y el suministro volvió a 110.000 
KW, cifra normal para este período de emCr- 
gencia que proseguirá nasta fines de febrero. 
Al hablar de normalización de servicios, el pú¬ 
blico njo debe interpretaria como una vuelta a 
la situación previa al sábado 16 y mucho me¬ 
nos a la de antes de las inundaciones. 

Cortes de ayer. — Solucionados los problemas 
de las turbinas N? 3 y N*? 2 , parecia que ayer el 
suministro de corriente se iba a realizar en 
forma restringida, pero continúa. En cambio, 
la población comenzó a sufrir apagones desde 
as primeras horas de la mahana. Ello no se 
ebió a nuevos inconvenientes con las turbinas, 
no a que el consumo sobrepasaba los 110.000 
y que puede suministrar como máximo la 
'E, obligándola a efectuar cortes para dismi- 
r la carga. Esto se podría haber evitado con 
colaboración de los usuários, que abusaron 
lentemente de los artefactos eléctricos, pro- 
ndo apagones que perjudicaron a muchos 
ires de la población. 

s cines. — Vários cines céntricos, y muchos 
s barrios, debieron suspender funciones du- 
sábado, domingo y parte dei lunes. En la 
de ayer, funcionaban normalmente Cen- 
Plaza, Censa, Ambassador, La falta de 


La turbina N° 3 fue reparada y ya 
entró en actividad. — Los cortes actua- 
les obedecen al exceso de consumo 
por parte de los usuários. — Poco sen¬ 
tido de la responsabilidad. — 140 in- 
fractores fueron sancionados indivi¬ 
dualmente. — Aunque con limitacio- 
nes, habrá suministro continuo de 
energia si la población colabora. 


corriente era particularmente importante para 
los cines Polvorín y 18 de Julio, que habian 
anunciado estrenos. La situación se regularizó 
entre las 20 y las 21 horas, gracias en parte a 
cables conectados con grupos electrógenos dei 
diário “El Día” Comenzaron entonces sus fun¬ 
ciones todos los cines céntricos, con escasas ex¬ 
cepciones, entre ellas Rex Theatre y Cervantes. 

Extraordinária labor. — En un Palacio de la 
Luz casi a oscuras y sometido a un calor so- 
focante —el edifício es hermético y la refrige- 
ración no funciona— el Presidente' de UTE in- 
geniero Rodolfo Fonseca, tenía el aire cansado 
de quien acaba de librar una gran batalla. Sus 
primeras palabras fueron para los funcionários 
que están trabajando a marcha forzada para 
solucionar los problemas. “En los accidentes de 
producción ocurridos entre el viernes y el do¬ 
mingo de noche, se trabajó con una intensidad 
extraordinária”, dijo. “Tanto los Ingenieros de 
Guardia de Centrales y de Redes, como los 
equipos de obreros de reparación de Centrales 
y de Talleres Generales, se portaron magnífi¬ 
camente bien. En estos momentos se está tra¬ 
bajando en las piezas de recambio para las 
máquinas accidentadas de la Central Calcagno”. 

—tA qué se debe la coincidência de todos los 
desperfectos? 

“Estos accidentes se han originado por el ex¬ 
clusivo desgaste de las máquinas y las insta- 
laciones, que desde tiempo atrás vienen siendo 
sumamente solicitadas. La situación se agudizó 
desde abril dei afio pasado, ya que fueron so- 
metidas a cargas continuas sin tiempo para 
revisaciones y reparaciones. El viernes, al soli- 
citarles el máximo, se produjeron los acciden¬ 
tes en las instalaciones auxiliares de la turbina 
3 de la Central Batlle y las turbinas de la 
Central Calcagno” 

Situación actual. — El Ing. Fonseca informó 
que la turbina 3 fué totalmente reparada 
—ello ocurrió el domingo de tarde— y está ge- 
nerando 55.000 KW de energia. Las turbinas 
N9 2 y N9 1 también funcionan al máximo de 
su capacidad —e incluso con sobrecarga—. su- 
ministrando entre las dos otros 55.000. KW O 
sea, que la Central Batlle proporciona ya el to¬ 
tal de los 110.000 KW previstos para este pe¬ 
ríodo de emergencia que se extenderá hasta 
el 29 de febrero. 

En la Central Calcagno, informó el Ing. Fon¬ 
seca, se accidentó una máquina de 5.000 KW y 
en estos momentos se procede en los talleres de 
UTE a la fabricación de una pieza de recambio, 
que permitirá ponerla en funcionamiento hov 
o el miércoles. Otra máquina de 10.000 KW su- 
frió un desperfecto de menor entidad, y desde 
ayer alrededor de las 20 horas volvió a su tra¬ 
bajo normal. 


Atención, suscriptores. — “Ya se han efec- 
tuado 140 cortes individuales en comércios 3 
casas de familia que violaron las disposicTonei 
de consumo vigentes” senaló el Presidente dí 
UTE. “Las sobrecargas verificadas el lunes de- 
muestran que los suscriptores no están respon- 
diendo a las restricciones impuestas y ello pone 
en peligro la energia para la totalidad de h 
red. Todo estaba calculado de manera tal que 
pudiéramos hacer frente a la situación en for. 
ma tolerable, con muy pequenos cortes. Este 
es posible si todos se cifieran a las restricciones 
con lógico beneficio, puesto que se dispondrís 
de una provisión mucho más estable de energia” 

Una explicación. — “Supongo que lo que pasc 
esta manana dando origen a cortes que afee- 
taron a tres cuartas partes de la penínsuh 
de Montevideo, puede atribuirse a que los suS' 
criptores que habian estado dos días sin co- 
rriente aprovecharon para calentar agua, lle- 
nar tanques etc., temiendo nuevos cortes”, dije 
el Ing Fonseca. Si ese temor no existiera y h 
población se ajustara a las normas de consume 
vigentes, los cortes no existirían o serían mí 
nimos. 

Otras explicacíones — Estos tres últimos días 
el público ha comprobado la existência de lu- 
ces prendidas en la calle, fuera de hora. E 
Ing. Fonseca informó que ello se debe a qu( 
el sistema de alumbrado público funciona cor 
un sistema de encendido automático, y que lo! 
relojes que lo gobiernan —cerca de 300— n( 
han podido ser ajustados todavia al cambie 
de hora porque otras tareas más urgentes ocu- 
paban al personal. Hay también relojes que 
se atracan y que deben ser reparados. Este 
problema será resuelto dentro de 3 o 4 días í 
más tardar “Pedimos a la población que cuan- 
do vea que hay un encendido fuera de hora 
lo comunique al Servicio de Reclamos”, dijo e; 
Presidente de UTE. 

Otra pregunta que se formulan algunos usuá¬ 
rios es la preferencia de UTE por iluminar laj 
calles en perjuicio de las casas. El Ing. Fon¬ 
seca explicó que eso no era siempre así, dade 
que las líneas de alimentación de corriente par£ 
unas y otras no siempre están separadas. Er 
todo caso agregó, se procura dentro de lo po¬ 
sible dar luz a las vias públicas para que lí 
oscuridad no sea total. Además, el consume 
dei alumbrado público es muy pequeno en com- 
paración (alrededor dei 2 % de la disponibi- 
lidad actual). 

A colaborar. — Los inspectores de UTE tra- 
bajan activamente, y hoy aumentará la lista 
de los 140 infractores que ayer vieron suspen¬ 
dido el suministro de energia eléctrica por abu¬ 
sos en su empleo. El público puede demostrai 
que no es insensible a los problemas. Para bien 
común hay que brindar todo el apoyo posible 
para que hospitales y sanatórios no sufran por 
la falta de luz —estos suministros no fueron 
interrumpidos todavia en ningún momento— 
para que los laboratorios puedan conservar en 
condiciones sus produetos de uso médico, para 
que las industrias puedan desarrollar un tra¬ 
bajo mínimo para que los artículos de consumo 
puedan ser fabricados y conservados. El sumi¬ 
nistro de energia eléctrica, reducido pero con¬ 
tinuo, significará todo esto y además la posi- 
bilidad de mantener en funcionamiento la he- 
ladera familiar, de encender una luz —^más que 
suficiente— por pieza, y de utilizar el calefón 
y algún otro artefacto eléctrico entre las 23 
horas y las 7 de la mafiana. 












COMENZO AmCHE A SVMmiSTRAR ENERGIA ELECTRICÁ EL 
TVRBOALTERNADOR No. 3, SVBSANANDOSE SUS DESPERFECTOS 



La turboallernador N° 3 que en las últimas horas de ayer ya funciona ba produciendo 55.000 kilovatios, capaces de asegurar el abaslecimiento 
de energia eléctrica, en el marco de las restricciones previstas. Y la desarmada máquina N9 4 puesta fuera de uso el 16 a las 0 horas, que dió 

origen a las medidas de emergen cia adoptadas por el gobierno 


El sorpresivo como imprevisible desperfecto 
surgido en el sistema de circulación y vapor dei 
generador N? 3, que obligó a su detención in- 
mediata (en momentos en que había sido reti- 
^ rado dei servicio el turboalternador N? 4) pri¬ 
vando a la ÜTE de poder suministrar 50 mil 
kilowatios de energia eléctrica a la población, 
es la causa fundamental de los trastornos que 
desde las primeras horas de la madrugada dei 
sábado experimenta Montevideo y otros depar¬ 
tamentos vinculados a la red de la Central Ter- 
moeléctrica “Batlle y Ordóhez”. 

Trabajo agotador: Ante tan crítica situación 
que provocaba uno de los apagones masivos 
más tremendos sufridos por la población con 
toda ia serie de inconvenientes y trastornos que 
ello supone, los técnicos de la UTE de inme- 
diato iniciaron los trabajos de reparación Se 
trabaja desde el primer instante en forma inin- 
terrumpida siendo agotadora la labor que rea- 
lizan los obreros y técnicos afectados en esta 
importante tarea. 

A medida que las circunstancias lo permi- 
tían fueron siendo suministrados servicios para 
algunas zonas, muy especialmente aquéllas don¬ 
de existen hospitales, sanatórios y otros servi¬ 
cios de real trascendencia y en los cuales el 
suministro de energia eléctrica resulta impos- 
tergable. * 

Nuevos tropiezos: En nuestra edición de ayer 
dijimos, de acuerdo a los datos que nos habían 
suministrado los técnicos de la UTE, que la re¬ 
paración dei turbo-alternador 3 seria ter¬ 
minada en las primeras horas de ia manana 
dei domingo y que alrededor dei mediodía de 
ese día se pensaba que el suministro de energia 
eléctrica a la población quedaria normalizado 
dentro dei plan de restricciones impuesto y que 
es de conocimiento público. 

Pero tal cosa no pudo ser posible, ya que la 
fatalidad hizo que después de colocada una 
caldera reventara un tubo debido a la entrada 
de agua mezclada y hubo necesidad de reco- 


menzar las tareas. Fué colocada entonces una 
segunda caldera y ésta sufrió un accidente más 
serio que la anterior. Se cortaron las tres cuar- 
tas partes de la red de suministro de energia 
y entre ios afectados por la falta de luz se 
encontra ba el Hospital Pasteur pero posterior¬ 
mente quedó solucionado este problema y pudo 
darse energia al mencionado nosocomio como 
también a la OSE para que pudiera realizar 
los bombeos de agua. Este era el panorama, 
nada alentador que se presentó en horas de la 
madrugada dei domingo. 

Próximo a las 10 de la manana dei domingo 
se procedió a la colocación de una nueva cal¬ 
dera automática. 

A las 13 horas técnicos y operários seguían 
trabajando firmemente previéndose al prome- 
diar la tarde que podia quedar finalizada la 
tarea de reparación de la máquina afectada. 

El turbo-alternados N? 3 en condiciones: Ta¬ 
les previsiones se cumplieron felizmente y al¬ 
rededor de las 16 horas quedó en condiciones 
de trabajar. 

La capacidad de la caldera colocada es de 
80 toneladas de agua y a esa hora estaba siendo 
completada en la forma prevista la carga de 
agua. Como la operación de levantar la presión 
insume algunas horas, tres o cuatro, se esti- 
maba que se estaria en condiciones de poder 
suministrar energia eléctrica por el turbo-alter¬ 
nador N9 3 alrededor dè las 21 horas. 

Esos cálculos resultaron confirmados, ya que 
alrededor de esa hora nos pusimos en contacto 
telefónico con técnicos de la UTE quienes nos 
expresaron que a esa hora había comenzado a 
suministrar energia el turboalternador N? 3. 

Funciona con sobrecarga. — La producción 
de energia se incrementó a partir de las 21 
horas en que ya se estaba generando un vein- 
te por ciento de la que puede producir la má¬ 
quina, equivalente a 10 mil kilovatios. 

Anoche a las 24 horas el turbogenerador es¬ 
taba funcionando al máximo de su capacidad 


y producía 55mil kilovatios, un diez por ciento 
por encima de su producción media. Esto per- 
mitió afirmar al técnico de UTE que nos pro- 
porcionó la informacíón que dentro de las res¬ 
tricciones previstas por el decreto respectivo, en 
el día de hoy se normalizaria el abastecimiento 
energético. Ya entonces se habían conectado 
las zonas exteriores a Bulevar Artigas y Larra- 
naga, Parque Rodó y otras. No así la Ciudad 
Vieja, lo que se esperaba hacer de un momen¬ 
to a otro. 

La población d®be colaborar: Los sérios pro¬ 
blemas que ha vivido en las últimas horas la 
población montevideana y algimos departamen¬ 
tos, privados de energia eléctrica, constituye 
un serio llamado. No debe olvidar ella, por otra 
parte, que estamos en pleno régimen de res¬ 
tricciones en el consumo de energia eléctrica 
y que las disposiciones tomadas por las auto¬ 
ridades deben ser estrictamente cumplidas a 
fin de no ocasionar más perjuicios al país. Es¬ 
pecialmente en las casas de familia debe limi- 
tarse estrictamente a los usos fundamentales 
y dentro de los horários permitidos, ya que de 
no hacerlo es muy posible que algunas indus¬ 
trias, donde se ganan su sustento muchos obre¬ 
ros, no puedan funcionar por falta de ener¬ 
gia eléctrica. 

El alumbrado público: Muchos han sido los 
lectores que nos han llamado haciéndonos sa¬ 
ber que en pleno día se enciende el alumbrado 
público en un gasto inútil y en instantes en 
que en la mayoría de los hogares se carecia 
de luz. El problema se lo planteamos de inme- 
diafeo a técnicos de la UTE quienes nos seha- 
laron que en los actuales momentos el perso- 
nal de la UTE estaba afectado a la reparación 
dei turbo altemador N9 3, haciendo imposible 
que se hubieran podido tomar de esa manera 
los ajustes correspondientes. Creen que liqui¬ 
dado aquel problem^se practicarán los ajus¬ 
tes en el alumbrado público evitando las ano¬ 
malias que senalamos. Pero eso será posible 
dentro de un plazo de dos o tres dias. 
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REPARACIONES EN EL TURBOALTERNADOR 4 

------- 4 Q • I 



A 

^ ^on !os condensadores y bombas de cí?- 
de agua de mar, empleados para en- 
. ■ ^vboalternadnr 4, cuando eslá en ac- 
tè. ^ máquina está siendo desmontadsi 
^i^yíondicionamiento. El deplorable es- 
de estas maquinarias ha 
accidentes actuales, Todas en pésl- 


mas^ con^cíonest Todas expuestas a cualquier 
contingência y cualquier paralización. Los em¬ 
pleados de Ü.T.E. saben que ésto es cierto y co^ 
nocen que nada puede hacerse con material pa- 
sado de moda y que nunca fue conservado ni 
reparado, El Directorio actual, no obstante, está 
haciendo Io posible para librarias al uso y dar 
a la ciudad la provisión necesaria de energia* 













El pf-at-õ.. /?/z/íí. 


i DISTRIBUCION DE 
CULPAS 


La opinión püPlica no ha 
dejado de recibir con mal ges- 
io lo sucedido ayei en los do¬ 
mínios de ÜTE. 

Eso de que el mismo dia 
para el cual se anuncio a son 


de cajas y voz de pregonero 
que, con íal de que se si- 
guieran los consejos de ÜTE, 
no se recurriria a los apago- 
nes, "al primer tapón zu- 
rrapas!" era como para suble- 
var a los más estoicos, pero 
como sucede muchas veces. 
el que los más quejosos. los 
más protestantes que Lutero 
y Calvino juntos, hayan sido 
precisamente, justito, justito. 
quienes estaban en el puente 
de mando cuando se prepa- 
raba el desastre, resulta más 
sublevante que la misma os- 
curidad. 


Porque de ioda evidencia es 
que hace tiempo, es decir. des¬ 
de cuando todavia gobernaban 
ellos, se denunciaba la exce- 
siva presión a que se hallabéin 
sometidos los generadores ofi- 
ciales de la energia eléctrica, 
sin que se adoplaran las me¬ 
didas indispensables para im¬ 
pedir un desastre que las in¬ 
clemências de la naturaleza 
precipitaron y agravaron, pe¬ 
ro no causaron como factor 
exclusivo. 

No pueden, pues, los ex go- 
bernantes y sus partidários de¬ 
cir como el tipo de la zarzue- 
la: "Tio, yo no he sido"; ni. 
más poéticamente, "Le jour 
nest plus pur que le fond de 
mon coeur". Las responsabili¬ 
dades han de ser distribuídas, 
con equidad y justicia, no 
exhibiéndose como inocentes, 
quienes no lo son. 
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EXTRAORDINÁRIO 
KOY CORTES DE 

Se Ride que 
Colabore 
el Público 


CONSUMO PROVOCO 
ENERGIA ELECTRICr 




PARA EVITAR NUEVOS 
APAGONES 

Anoche, después de Ias 22 horas, 
tras un lapso de 40 horas en que 
nuestra ciudad permaneció sin ener¬ 
gia eléctrica, comenzó a normalizar- 
se el ser vicio. Las calderas dei turbo- 
alternador N? 3 que habia sufrido un 
desperfecto y debió ser radiado mo¬ 
mentaneamente de servicio, fueron 
encendidas a la hora 16, debiendo 
permanecer inactivas hasta la hora 
20 en que —con la presión necesa- 
ria— comenzaron a suministrar flui¬ 
do eléctrico a distintas zqnas de la 
capital. Poco a poco el servicio fue 
extendiéndose y antes de la media- 
noche, toda la población tenla ener¬ 
gia eléctrica a su disposición dentro 
de las estipulaciones realizadas por 
üTE con la debida antelación. 

■ Pero esta mafiana, poco antes de 
hora 8. comenzaron en diversas 
anzanas de la Zona 1 una serie 
cortes de energia eléctrica que 
içicamente alarmaron a los pobla- 
Ves. Tras la normalización de 
oche, después dei prolongado lap- 
en que los habitantes de la me- 
poll se vieron totalmente privados 
energia eléctrica, todos pensaron 
‘ esa situación de continuo sumi- 
ro continuaria por lo menos por 
Inos dias 

I quizás basado en ello, muchas 
^ l)nas, tanto particulares como in- 
r l.•iales, abusaron más que usaron 
’ ■ húido. Según nos manlíestó el 
iero Fonseca, presidente de UTE, 
cnicos dei Ente habían previsto 
li bien se normalizara el ser- 
( la población harla un gasto 
Burado de corriente eléctrica, 
e tendrla que llenar los tan- 
ie agua de sus apartamentos o 
y calentar el agua de cus ther- 
il- iéctricos. Y las autoridades en 
se modo comprendían y justifi- 

- ese gasto extraordinário. 

he aqui que esa demanda ex- 
^ ínaria duró toda la noche y 
5 lahana a la hora 7 y 30 iba 
^ rez más en aumento. Era tâl 
ación que a la hora 8 se pro- 
a realizar diversos cortes. No 
ite ello, la carga iba subiendo 
vez más y por lo tanto los 
3 fueron ampliándose, llegando 
piomento en que casi toda la 
— N9 1 estaba sin energia eléc- 
Inmediatamente a la realiza¬ 
da le los cortes, las autoridades 


MONTEVIDEO, LUNES 18 DE ENERO DE 1960 


TABLERO DEL TURBO - ALTERNADOR N9 3.— De este tablero correspondiente al turbo - alternador Ts? 3 
comenzó anoche, a partir de la hora 20, a suministrar energia eléctrtca a nuestra capital. El servicio queda 

regularizado antes de la medianoche 

de UTE dispusieron que los inspec- 
tores dei organismo recorrieran las 
zonas N9 1 y N9 2 a los efectos de 
determinar quiénes eran los culpa- 
bles de que se consumiera tanta 
energia eléctrica: si eran los parti¬ 
culares de la zona N9 1, o si por 
el contrario eran los industriales de 
la zona N9 2. 

Y en esa tarea se encuentran en 
el momento de escribir estas lineas, 
pudiéndose adelantar que una vez 
perfectamente comprobados los he- 
chos se aplicaran las sanciones que 
correspondan a los irresponsables in- 
fractores. Preguntamos al ingeniero 

Fonseca cuándo finalizaria ese corte 
que se estaba produciendo en la zona 
N9 1. Nos respondió que nadie podia 
saberlo. Y que dependia únicamen¬ 
te de ia población, ya que la UTE 
no podia suministrar más que 110.000 
kilowats y mientras el consumo de 
la población no se ajuste a esa car¬ 
ga es ilusorio pensar en que no ha- 
brá necesidad de más cortes. 

Destacó el ingeniero Fonseca que 
las autoridades dei Ente habian pre¬ 
visto no hacer cortes siempre que 
la población respondiese eficazmente 
a la colabóración que se le solicitó. 

Pero no ha sido asi. Es posible que 
en muchas casas de familia se haya 
continuado con el calentador de agua 


encendido después de la siete de la 
manana y que muchas amas de casa 
hayan encendido la cocina eléctrica 
para preparar su desayuno o su al- 
muerzo. Igualmente es factible que 
se hayan utilizado enceradoras de 
piso o aspiradoras de polvo o los 
múltiples enseres. de uso doméstico 
que UTE ha prohibido terminante¬ 
mente utilizar entre las horas 7 y 23. 

De continuar la situación asi se 
procedería a realizar cortes en la zo¬ 
na N9 2, y la duración de los mismos 
nadie lo puede predecn. La pwDsición 
de la UTE es una sola y no ofrece 
ninguna alternativa de variación: 
tiene una capacidad de 110.000 ki¬ 
lowats y con ella debe atender las 
necesidades de la población. Si la 
población no comprende y no coope¬ 
ra, sufrirá las consecuencias, ya que 
periódicamente habrá que realizar 
cortes. 

Frente a todo lo expuesto, lo único 
que cabe esperar es que tanto los 


particulares como los industriales 
vigilen atentamente el consumo d© 
corriente eléctrica en sus casas ha- 
bitación o industrias. De la colabo- 
ración de toda la población depende 
que haya o no más cortes de ener¬ 
gia eléctrica. 

LA SITUACIÓN AL MEDIODIA 

Al mediodía de hoy nos informó 
un técnico de UTE, que la turbina 3 ' 
que habia sufrido un desperfecto, 
está trabajando normalmente y con 
una sobrecarga permanente dei 10 % 
desde anoche a la hora 23. 

Con respecto a cortes de corriente, 
se nos afirmo que se efectuaron los 
previstos para la zona 1, de B. Ar- 
tigas y Larraiíaga hacia la Ciudad 
Vieja, de acuerdo al plan hecho pú¬ 
blico cuando la UTE se vio precisada 
a detener la turbina N9 4. 

Algún corte esporádico en otra zo» 
na, r^pondió a causas de emergen- 
cia no vinculadas al régimen ds 
distribución de energia. 
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I REINICIO SU FUNCIONÂMIENTO ÂNOCHE 
EL TURBO - GENERADOR NUMERO 3! 


Hay todavia dificultados en 

A la hora 21 do ayer. fue 
puesta nuevamente en funcio- 
namiento la máquina turbo-ge- 
neradora N*? 3 de la Central Ter- 
mo-Eléctrica “José Batlle y Or- 
' dohez”, según nos lo informo el 
Ing. Car\^allido, técnico de tur¬ 
no en aquella dependencia de 
U.T.E. No obstante, en un pri- 
mer m.omento solo se le había 
■ dado una carga de 10.000 fcilo- 
watios: es decir, un mínimo de 
I potência, teniendo en cuénta que 
; la capacidad total de la máquina^ 
és de 50 mil kw. Posteriormente, 
alrededor de las 22 y 30, se int- 
ciaba el aumento de la carga a 
20 mil kilowatios, con vistas a 
llegar en horas de esta madru¬ 
gada* al máximo de potência. Los 
servicios por tanto, continuaban 


el suministro de electricidad 

anoche muy restringidos. 

Es de agregar que, de acuerdo 
a informaciones que obran en 
nuestro poder, entre el sábado y 
ayer habrían sido cortados alre¬ 
dedor de 100 servicios a casas 
particulares, por infracciones a 
las ordenanzas de emergencia es- 
tablecidas por U.T.E. en lo que 
tiene que ver con el uso de la 
energia eléctrica. 

A la hora 23, la potência dei; 
turbo-generador N° 3 había sido | 
elevada a 40 mil kilowatios. pro- ! 
ducción que se completo más [ 
tarde, iniciándose una recupera- f 
ción en los servicios de suminis- 
tros de energia eléctrica domici-1 
liaria, que habían sido inte- 
rrumpidos el sábado por las cau¬ 
sas y con los efectos conocidos. 
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IJN colega matutino refiere ayer, las 
‘ nuevas y graves dificultades que 
soporta la población de la capital y 
de vários departamentos dei Interior 
por la escasez de energia eléctrica y 
sus consecuencias late rales sobre 
otros servicios tan fundamentales co- 
mo la provisión de energia. Luego de 
hacer la reseiia de estos inconvenien¬ 
tes, expresa; 

“El estado de desastre en que se 
! encuentran los servicios públicos esta- 
tales miás importantes dei país, no es 
imputable al actual gobierno, como 
tampoco lo es el caos económico y so¬ 
cial derivado de los gruesos errores de 
I las adminlstraciones anteriores. 

Pero si cabe en justicia esa salve- 
dad. también corresponde afirmar que 
el actual régimen de gobierno no está 
a la altura "áe la magnitud enorme de 
la obra de recuperación que es impe¬ 
rioso cumplir”. 

Hasta aqui lo sustancial deJ ar¬ 
tículo que comentamos. En parte dis¬ 
crepamos con sus conclusiones. Si 
bien reconocemos. la lealtad de eximir 
de culpa a los actuales administrado- 
I res no creemos que la falta de resolu- 
: ción de los graves sufrimientos públi- 
j COS son el producto dei sistema cole- 
i giado de gobierno. Hay otras causas 
i que conviene puntualizar. 

No somos nosotros, por cierto, de¬ 
fensores dei actual sistema. La cam¬ 
pana reformista que agitó Herrera y 
dinamizo el Partido Nacional junto a 
otras fuerzas independientes, estaba 
orientada a terminar con la pluriper- 
sonalización dei Ejecutivo. En la lar¬ 
ga campana anterior al plebiscito, 
nuestros tribunos, nuestros dirigentes 
y nuestros periodistas pusieron de 
manifiesto muchos de los vicios dei 
sistema y de sus peligros para la ne* 
cesaria ejecutividad de los actos de 
gobierno. No somos defensores dei co- 
legiado ni nos interesa serio. Pero es 
conveniente afirmar que ^el actual 
Poder Ejecutivo viene actukndo con 
I encomiaible energia y con remarcahle 
prontitud. Mayoría y minoria se com- 
plementan en agilitailo y rodear 'as 
decisiones de la necesaria urgência 
pero también dei necesario estúdio. El 
gí^ierno se ha visto enfrentado a vá¬ 
rios hschos de magnitud. Todos los 
resolvió con precisión. Cuando la.' 
inundaciones, las poblaciones adecta- 
das recibieron los auxílios por medio 


cutivo. 

El vicio está en otro lado. Radica, 
principalmente en las altas jerarquias 
de la administración que están cons¬ 
pirando contra el gobierno y que en- 
lentecen voluntariamente los trámi- . 
tes y el cumplimiento de las órdenes j 
que reciben. Estos jerarcas, ampara- i 
dos en las seguridades de las normas 
constitucionales que regulan la carre- 
ra administrativa y que tutelan sus 
derechos, son los primeros enemigos 
dei gobierno. Amparados en el Con¬ 
tencioso Administrativo que creó el 
Partido Nacional, se desentienden de 
sus obligaciones y se cruzan de bra- 
zos. Son los grandes conspiradores. 
Están dentro de la jadministración y 
perturban al gobierno. 

Mientras el funcionariado en ge¬ 
neral responde con patriotismo y ac- 
túa con conciencia de sus responsa¬ 
bilidades, los que detentan grandes 
puestos, en su mayoría, son los que 
crean los problemas y los que impi- 
den la resolución de otros. Ejempios 
sobran. Son de todos conocidos. Ayei 
i^mlamos la deficiente actuaciórPd? j 
un alto técnico de U.T.E. qué, por ne¬ 
gligencia dejó sin energia a los dia- 
rios, pese a que el decreto dei Podei 
Ejecutivo, taxativamente los excluía 
de los cortes y las restricciones. No se 
diga que el corte era imposible de sub- 
sanar por cuanto fue suficiente la pre¬ 
sencia de dos funcionários subalter¬ 
nos para que se regularizara el su mi¬ 
nistro. Pero estos funcionários no ac- 
tuaron por la orden dei referido téc¬ 
nico sino que se movieron por deci- 
sión propia, por voluntad propia, por 
conciencia funcional, por sentido de 
la responsabilidad. Conciencia funcio¬ 
nal y sentido de responsabilidad que 
ese técnico no tuvo. 

En otras esferas de la administra¬ 
ción el panorama es similar. Durante 
la administración de Luis Batlle bas- 
taba una llamada telefónica para que 
esos técnicos y esos jerarcas hicieran 
lo que les mandaban. Estuviera bien 
0 estuviera mal. Puera correcto o no 
lo fuera. — Ahora esgrimen siempre 
razones para no actiiar y para colabo¬ 
rar en el mantenimiento de situacio- 
nes de hecho graves que perjudican 
al pueblo y conmueven a la Opinión. 
Estas son las verdaderas cau^sas que, 
desde adentro dei Estado ccmplican 
Ias cosas. Estas son las causas que el 
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soporta Ia población de la capita! \ 
de vários departamentos dei Interior 
por la escasez de energia eléctrica y 
sus consecuencias laterales sobre 
otros servicios tan fundamentale? co¬ 
mo la provisión de energia. Luego de 
hacer la resena de estos inconvenien¬ 
tes, expresa: 

“El estado de desastre en que se 
encuentran los servicios públicos esta- 
tales más importantes dei país, no es 
imputable al actual gobierno, como 
tampoco lo es el caos económico y so¬ 
cial derivado de los gruesos errores de 
las administraciones anteriores. 

Pero si cabe en justicia esa salve- 
dad. también corresponde afirmar que 
el actual régimen de gobierno no está 
a la altura áe la magnitud enorme de 
la obra de recuperación que es impe¬ 
rioso cumplir”. 

Hasta aqui lo sustancial dei ar¬ 
tículo que comentamos. En parte dis¬ 
crepamos con sus conclusiones. Si 
bien reconocemos, la lealtad de eximir 
de culpa a los actuales administrado¬ 
res no creemos que la falta de resolu- 
ción de los graves sufrimientos públi¬ 
cos son el producto dei sistema role- 
giado de gobierno. Hay otras causas 
que conviene puntualizar. 

No somos nosotros, por cierto, de¬ 
fensores dei actual sistema. La cam¬ 
pana reformista que agitó Herrera y 
dinamizo el Partido Nacional junto a 
otras fuerzas independientes, estaba 
orientada a terminar con la pluriper- 
sonalización dei EJecutivo. En la lar¬ 
ga campana anterior al plebiscito, 
nuestros tribunos, nuestros dirigentes 
y nuestros periodistas pusieron de 
manifiesto muchos de los vicios dei 
sistema y de sus peligros para la ne- 
cesaria ejecutividad de los actos de 
gobierno. No somos defensores dei co- 
legiado ni nos interesa serio. Pero es 
conveniente afirmar que ,el actual 
Poder Ejecutivo viene actuando con 
encomiable energia y con remarcable 
prontitud. Mayoría y minoria se com- 
plementan en agilitarlo y rodear las 
decisiones de la necesaria urgência 
pero también dei necesario estúdio. E! 
gobierno se ha visto enfrentado a vá¬ 
rios hechos de magnitud. Todos los 
resolviò con precisión. Cuando las 
Inundaciones, las poblaciones afecta- 
das recibieron los auxilios por medio 
dei Ministério de Defensa. En poco 
tiempo Paso de los Toros fue recons¬ 
truído. Actualmente hay 688 casae 
nuevas, en condiciones higiénicas, con 
todo confort y sin peligros.de even¬ 
tualidades como las sucedidas en abri! 
pasado. Cuando la huelga de U.T.E. se 
adoptaron de inmediato las medidas 
dei caso. No hubo violência pero tam¬ 
poco existió abandono de servicios. 
Por el contrario, de inmediato se so- 
luçionó la huelga y se obtuvo la reini- 
ciación dei abastecimiento de ener¬ 
gia. Estos antecedentes son favorablet 
al funcionamiento dei actual Ele- 


i-i. cxi uliu Kiuu. rvaiiica, 

principalmente en las altas jerarquias 
de la administración que están cons¬ 
pirando contra el gobierno y que en- 
lentecen voluntariamente los trâmi¬ 
tes y el cumplimiento de las órdenes i 
que reciben. Estos jerarcas, ampara¬ 
dos en las seguridades de las normas 
constitucionales que regulan la carre- 
ra administrativa y que tutelan sus 
derechos, son los primeros enemigos 
dei gobierno. Amparados en el Con- i 
tencioso Administrativo que creó el ; 
Partido Nacional, se desentienden de 
sus obligaciones y se cruzan de bra- 
zos. Son los grandes conspiradores. 
Están dentro de la jadministración y 
perturban al gobierno. 

Mientras el funcionariado en ge¬ 
neral responde con patriotismo y àc- 
túa con conciencia de sus responsa¬ 
bilidades, los que detentan grandes 
puestos, en su mayoría, son los oue 
crean los problemas y los que impi- 
den la resolución de otros. Ejempios 
sobran. Son de todos conocidos. Ayei 
senalamos la deficiente actuación' 3? ; 
un alto técnico de U.T.E. que,”por ne¬ 
gligencia dejó sin energia a los dia- 
rios, pese a que el decreto dei Poder 
Ejecutivo, taxativamente los excluía 
de los cortes y las restricciones. No se 
diga que el corte era imposible de sub- 
sanar por cuanto fue suficiente la pre¬ 
sencia de dos funcionários subalter¬ 
nos para que se regularizara el sumi- 
nistro. Pero estos funcionários no ac- 
tuaron por la orden dei referido téc¬ 
nico sino que se movieron por deci- 
sión propia, por voluntad propia, por 
conciencia funcional, por sentido de 
la responsabilidad. Conciencia funcio¬ 
nal y sentido de responsabilidad que 
ese técnico no tuvo. 

En otras esferas de la administra- 
ción el panorama es similar. Durante 
la administración de Luis Batlle taas- 
taba una llamada telefónica para que 
esos técnicos y esos jerarcas hicieran 
lo que les mandaban. Estuviera bien 
0 estuviera mal. Fuera correcto o no 
lo fuera. — Ahora esgrimen siemp]’e 
razones para no actiiar y para colabo¬ 
rar en el mantenimiento de situacio- 
nes de hecho graves que perjudican 
al pueblo y conmueven a la Opinión. 
Estas son las verdaderas causas que, 
desde adentro dei Estado complican 
Ias cosas. Estas soh las causas que el 
gobierno deberá analizar y los distin¬ 
tos Directorios de los servicios núbli- 
cos resolver.— No es posible estar pri- 
sioneros de los intereses de un grupo 
de funcionários privilegiados que re- 
cibeu todas las ventajas dei poder pú¬ 
blico pero no cumplen con ninguna 
de Ias cargas que impone la función. 
Sabemos que en corto plazo se arbi- 
tiaián t fórmulas definitivas para des- 
tenar estas prácticas y estas supervi- 
vencias de una oligarquia derrotada 
pero que aún cree poder seguir gra¬ 
vitando, por estos médios, en Ia vida ' 
nacional. 1 
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El INGENIER» FONSECA 

£L niievo gobierno deposito su confianza en el Ing. Fonseca, Lo de¬ 
signo Presidente de U.T.E. porque conocía sus antecedentes de 
patriota y sus condiciones de estadista. El Directorio que preside 
ha soportado graves inconvenientes. Por hechos de la naturaleza y 
por hechos de los propios funcionários dei organismo que por recia- 
maciones de aumentos y retroactividades suspendieron la provisión 
de energia a la población, Fonseca y sus companeros de mayoría 
cnfrentaron todos los sucesos. Con ejemplar decisión. Con resolución 
y con justicia. No lesiono los derechos de nadie pero obtuvo de to¬ 
dos la necesaria comprensión para seguir sirviendo a la Nación. 

Las últimas dificultades que son 
de conocimiento público lo en- 
cuentran» como siempre al frente 
dei organismo. Sin descanso está 
©n su despacho desde hace tres 
dias. Ordenando, supervisando» 
fijandò los menores detalles. Mo- 
^iéndose con una maquinaria des¬ 
gastada que nunca fué repuesta 
por desídia y por incompetência. 

Mientras inuchos de los técnicos 
que debian ser los ejecutores de 
las ordenes dei Directorio se de- 
s*:ntienden de la graveda^ de los 
^ sucesoÉ» y no colaboran en Ia me- 

dida necesaria» el Ing. Fonseca 
Esíá en todo. Gracias a su prodi- 
gacicn podrá eonjurarse la crisis. 

Gracias a su actuación» de sus 
companeros de Ia mayoría la po¬ 
blación puede estar tranquila y 
«aber que en corto plazo todo se 
arreglará. Fonseca es el gran pre¬ 
sidente» que la U.T.E., necesitaba 
f no tenía desde hace xnucho 
liempo. 
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ISPERAMOS SANCIONES 

^PARTE ^iblicamos la informaclón referente a las medidas tue 
restringir el consumo de energia. Nadie está 
mavn.. ;?.. * Vor cuanto son el resultado de unrf fuerza 

myor que requiere los mayores sacrifícios para salir adelante. Eii 
merece aplausos las decislones dei Directorlo que 
y a fondo * ^ Pero hay detalles que deberán investigarse 

«r ««e iba a compli- 

tetefAuiVo en 1 ««estro administrador tomó contacto 

telefonico con el organismo a efectos de solucionar, en lo nosibie 
situaclon. Fué atendido por una persona que dijo ser eTing 

Sfito o^^lfn;, 'í'*® importaba !a 

1 ’ ‘ ‘’® dianos, cortando, sln mayores cxplica- 

rZã\ „ Esto exige una investigación. El decrefo d». 

Blsfrn^d ^ autorizo a U.T.E. a efectuar las restricciones de sumi- 

rios Sin* embirro régimen de restricción a los dia- 

«os. Sm embargo ayer algunos no pudieron saUr; v otros lo hicitv. 
ron con dificultades. Esperamos que el suceso no se'repita pêro có^ 

me“ ce ^nor T • ® sanción que 

merece, por la imprevision y por la falta de responsabilidad al ne- 

^rse a buscar ^luciones cnando esas soluciones aún nodían en- 
contrarse. Ko sena raro que ese Ing. fuera uno de los tfntos sabL 
dadores de la administracien, saboteadores con los cuales hay «uc 
terminar y para siempre. Esperamos que se tomen medidas. 
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LOS CORTES DE EJVERGlA ELECTRICA 
EIJEROIV OCASIOXADOS POR AVERIAS 

Además dei retiro previsto de la Unidad número 4, se produjeron des- 


perfectos en la 

Diversos sectores de la capital 
sufrieron ayer apagones que no 
estaban previstos en el programa 
restrictivo de energia anunciado 
! por la U.T.E. como consecuen- 
; cia dei retiro de servicio de la 
turbogeneradora N° 4. Para acla- 
I rar el origen de esas deficiên¬ 
cias estuvimos ayer en la Cen¬ 
tral “Batile y Ordonez”, donde 
los técnicos dei Organismo nos 
informaron que, en efecto, tales 
cortes nada tenían que ver con 
las restricciones ni con el retiro 
de la Unidad 4, sino que eran 
consecuencias de áverías sufri- 
das por una Unidad similar, la 
3. 

: También se nos informo —y 

, pudimos comprobarlo, côn sólo 
! asomarnos a la Sala de Máqui¬ 
nas-— que se estaban realizando 
. ingentes esfuerzos para solucio¬ 
nar la situación. A medio dia 
de ayer se había conseguido re¬ 
parar los desperfectos de la Uni¬ 
dad 3, pero 6 horas más tarde 
hubo que volver a retiraria de 
servicio y no se esperaba que 
pudiera reintegrarse hasta las 
primeras horas de la mahana de 
hoy. 

Los técnicos de la U.T.E. 
hos aseguraron que estas emer- 
gencias no se relacionan en ab¬ 
soluto con los planes de restric- 
ción previstos, que no habrá más 
cortes que los que ya son cono- 
cidos de la población» y que los 
apagones han de atribuirse a ac- 
cidentes, que serán resueltos por 
el Organismo en los más breves 
plazos posibles. Asimismo se nos 
asegura que ía reparación de la 
turbogeneradora N® 4, que co* 
menzó en el mismo instante en 
que era retirada dei servicio, 
prosigue conforme al programa 
trazado. Esta reparación de la 
Unidad 4 insumirá 45 dias y es 
por causa de élla, por lo que el 
consumo debe restringirse ya 
que deja de suministrar 50 mil 
I kilowatios de energia. 

! Acerca dei accidente a la Uni- 
i dad N® 3, origen de los apago- 
j nes de ayer, los ingenieros de la 
I Centrat “Batlle y Ordonez” no 
facilitaron detalles, pero trascen- 


número 3, originándose así 

dió que se había producido en un 
tubo condensador y que habían 
existido filtraciones dei agua 
salada que se emplea previa des- 
tilación. Al paralizarse la Uni¬ 
dad 3, pocas horas después de 
haberse producido el retiro de 
la 4» el suministro de energia 
eléctrica a Montevideo quedó 
reducido a 60 mil kilowatios. 

Se nos dijo en la U.T.E, ayer 
que el Directorio estaba prepa¬ 
rando un comunicado a la pobla- 
ción explicando lo ocurrido, y 
que dicho informe se proyectaba 
nacer público a la mayor breve- 
dad posible. Entretanto se con- 
tinúa insistiendo en la necesidad 
de cumplir al máximo las ins- 
trucciones restrictivas colaboran¬ 
do patrioticamente en el descen¬ 
so dei consumo. Los 50 mil ki¬ 
lowatios que dejan de suminis- 
trarse como consecuencia de la 
reparación dei turbogenerador 4 
son consumidos casi exclusiva¬ 
mente por las casas de familia 
en el uso de calentadores de ba¬ 
no, cocinas eléctricas, lavadoras, 

f )lanchas y demás artefactos que 
a' U.T.E. ha relacionado en su 
oportunidad. 

Se encarece, pues, a la^ famí¬ 
lias la máxima cooperación. Las 
autoridades de U.T.E. han ase- 
gurado que con el programa de 
restricciones cumplido por la po • 
blación en forma voluntária no 
eerán necesarios cortes adiciona- 
les ni medidas más drásticas y 
que en 45 dias podrá quedar so¬ 
lucionada la principal emergen- 
cia. En cuanto a accidentes o 
averías, claro es que ellas alte- 
rarán todos los buenos propósi¬ 
tos. Por lo pronto, se esperaba 
ayer en la Central “Batlle y Or- 
donez” que la Unidad 8 queda¬ 
ria reparada hoy» y que tuvieran 
corriente las zonas afectadas. 
MAS INFORMACIONES 
La última información recogida 
en horas de la noche es que se 
encuentran fuera de servicio las 
máquinas 3 y 4, además, dos 
calderas de 25 mil kilowatios 
cada una. Las calderas tienen 
un tubo roto provocado por la 
entrada de agua ‘"envenenada” 


los apagones. 

O sea mezclada la salobre con la 
destilada. 

Se está suministrando energia 
procedente de una de las máqui¬ 
nas de la Central “Batlle y Or- 
doiiez” —45 mil kilowatios— y 
de otra de la Central Calcagno ■ 
--15 mil kilowatios —, espe- ‘ 
rándose mejorar el suministro, al ^ 
terminarse las reparaciones, lo i 
que se calculaba tendría lugar 
en horas de la manana de hoy. , 
- Por lo que respecta al estado ! 
de los trabajos en la turbogene¬ 
radora N9 4, ésta se encuentra 
ya casi totalmente desarmada, 
faltando sólo el enfriamiento de 
los filtros para poder sacar el 
eje y proceder a su aüneamiento 
esperándose que entre manana 
y pasado se puedan conocer los 
desperfectos que tiene y el tiem- i 
po que demorará exactamente su i 
reparación. 

Posteriormente recogimos nue- 
vas informaciones: de las dos cal¬ 
deras afectadas, la niSmero 2 tie¬ 
ne agua de las características que 
los técnicos denominan ‘'envene¬ 
nada»’ y el proceso de vaciarla. la¬ 
varia y volveria a llenar se ase- 
gura que lleva de 10 a 12 horas, 
ya que su capacidad es de 80 to¬ 
neladas de agua, demorando 3 ho¬ 
ras solamente la operación de le¬ 
vantar la presión. 

Los cálculos de último momen¬ 
to en torno al restablecimiento de 
energia no daban como probable 
más que las horas dei medio dia 
de hoy, pues se estimaba que la 
puesta en funcionamiento normal 
de las calderas exigia ese tiempo 
mínimo que se ha citado. 

El balance de la situación ofrece 
un saldo bastante desolador: el 
viemes se estaban suministrando 
clento setenta mil kilowatios de 
energia. A las cero horas dei sá¬ 
bado, con el retiro previsto de ia 
turbogeneradora número 4, se pre- 
veía una reducción de cincuenta 
mil kilowatios, pero al agregarse 
a esa reducción prevista, la impre¬ 
vista originada por los accidentes 
en la Unidad 3 y en las calderas, 
el suministro ha quedado redurí- 
do a solarr.ente setenta a/l kilo¬ 
watios, esto es: casi a la tercera 
parte dcl noimai. 
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para la 2a turbina daí Rio Neqrõ! 
Io que apresurara su funcionamien- 
to, esperando que sea en marao. 
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Esta Manana Comenzó la RestriccióíT^ 
En el Consumo de Energia Eléctrica 
Por el Retiro de un Turbo-Alternador 

TérmL''®"Jo°sé Bitfte Central 

reparaciones, obliga a^la U T f* sometido a impostergables 

volidT1StrSrSfXA?cl6rt'“H“M''S““ “ tue». 

las 7 horas. ^ horas, o conectarias antes de 

t>* - UTILIZAR APARATOS DOMFSTTPO*? 

planchada^^des^pués^de íar*á^horas^ nu”ede”s-^“ r“®’i° lavada y 

a un obrero. Y lo mismo significarle un jornal máa 

dentro de las horas de^rMtriccfto^^^Pm ?n"tníí? ®®lsfon sin enchufar 
eléctrwos entre las 7 y las 23 horas Hálalo después “ ® aparatos 

taremos la® aplicS®^de”las^^sevlras*Í^^^^ 

Poder Ejecutivo dei 8 de enero nodo decreto dei 

y 109. <iue transcribimos: ' ®®l®’^l®‘=e en sus artículos 9? 

23 hora*s utilfMr^lLr|íl%e®l“u'^T ^ 

vación de alimentos, re^ptores dé radio C P®*"® conser- 

pos de bombeo de agui, y un mínlm^ind^^^^ 

síiSK».;» 5í«i« ,r5,=£T?*‘“s 

•n A *£v.Lr„a^ Tir £E 

hiuí d?.? II 

quedando facultada la U. t.^E.*^ para l®pliLr‘®esa?‘^sancTones‘?®‘®"‘®"^^ 
Refrigeracion por INYECCION a va pop 
Pdr in|í^?ón a Bapo^lílomo'iai*‘dtÍ*‘pllacio 

ffic&“S?S ■“ Íoí" 

^ prohibiciones a los comércios 

comfrdo "de°acrrdT°al A°r^8 fnâ°o ‘•^^‘"cción a] 

cutivo dèbe enSrse que Lt^ las 7 v laf =1®' 

tuar los menores consumos o sea oue V^l 1"® ®í®®- 

usarse los refrigeradores para CMservacWn de ai.^ooto®°^° deberán 
y dispositivos de alarma v securidad nife^d=Iía°® alimentos, ascensores 

EsU MS com*’pre®nde‘^a® todos .inelus^o^erãlumbrS 

fa?n?aS ®onT°s®oire?cepS"de las 

dei SsSnte!%e® &Meaf oSaLrS 

como planchas. calentadores, venufadores etc^ oul no^ t?lneo®’f^® r® 
dad tan i mprescindible c omo los enuncildos^^^n T in"cis^traSsc“: 















LA RESTRICCION DE ENERGIA 

Las restriccíones impuestas al uso de energia 
eléctrica son difíciles de controlar y de sancionar, 
particularmente en los hogares. Por bien monta¬ 
do que esté el servicio inspectivo, le resultará poco 
menos que impracticable, por no decir imposible, 
hallar infraganti que en el ambiente de una casa - 
habitación hay encendidas dos lamparilias en vez 
de una, o que a las 22 y 45 —quince minutos an¬ 
tes de la hora autorizada— se esté utilizando flúido 
en un planchado de ropa. 

Él ahorro de corriente quedo así librado a una 
virtud que no se practica mucho entre nosotros: el 
sentido de ia responsabilidad ciudadana. 

Nuestro estilo de vida —yivaracho o marrulle- 
ro— nos hace hablar tantas perrerías dei gobier- 
no que los habitantes dei país consideran no un 
delito sino un mérito desobedecer y defraudar 
qI Estado. 

Aludiendo a| estricto cumplimiento de las orde- 
nanzas municipales en Francfort, decía hace poco 
en una correspondência Octavio Hornes Paz: ''Esta 
gente es tan original que hace las leyes y, ade- 
más, las cumple". 

Comodones y taimados, muchos de nuestros com¬ 
patriotas desconocen ia satisfacción de cooperar 
al bien colectivo. Cuando se trata de dor satisfac¬ 
ción a nuestro egoísmo nos tiramos resueltamente 
^'con lista propia". 

Los críticos nacionales, severos con todo el mun¬ 
do, dan paios a diestra y siniestra; pero por lo 
general son indulgentes con los infractores de los 
reglamentos. Todos creemos que las leyes y orde- 
nanzas se hacen para que ias cumpia el vecino. 

Estos características nuestras —nada encomia- 
bles— nos hacen temer que las limitaciones im¬ 
puestas a los usuários de energia eléctrica van 
o ser en gran parte desobedecidas. Por eso, en 
lugar de penas a los transgresores, acaso le hu- 
biera convenido a la U.T.E. ofrecer prêmios a los 
usuários que consumieran menos kilowatts durante 
el período de restriccíones. Si esos prêmios se. dis- 
íribuyeran por sorteo, tanto mejor. Nuestro público 
gusta mucho dei azar. 





Un Accidente en la Turbina 
No. 3 Dejó sín Luz a ia Cíudad 

'• Al iniciarse el día de hoy, se prpcedió a paralizar la turbogeneradora 
4 de la Central Termoeléctrica “José Batlle y Ordónez”, para ser 
sometida a las reparaciones necesarias y urgentes. 

Durante cuarenta y cinco dias, tendremos pues, un déficit de ener¬ 
gia eléctrica de 50.000 Kv., que es lo que genera aquella turbina. 

UTE había emitido informaciones en el sentido de que si la po- 
blación cumplía con las restricciones planificadas, no se registrarían 
apagones frecuentes y prolongados. Esa posición evidentemente es la 
exacta, pues casi toda la energia eléctrica que produce una máquina 
' de la Central “Batlle” o sea 50.000 Kv., la consumen las casas de 
1 íamilia en calentadores de bano, planchas y cocinas eléctricas. No uti¬ 
lizando estos aparatos durante las horas establecidas y con el ordena- 
miento de los horários en las industrias, la situación podría encua- 
drarse dentro de cierta normalidad. 

Llamó entonces la atención que desde las 3 horas de esta madrugada, 
Montevideo y varias ciudades dei interior quedaran sin energia eléc¬ 
trica, ocasionando el hecho enormes perjuicios a distintas industrias. 

Se relaciono ese corte, con la reparación de la Turbina 4, pero 
en realidad lo que aconteció fue un desperfecto en otra máquina simi¬ 
lar, o sea la N*? 3. 

El accidente, se produjo en un tubo condensador, y hubo que 
parar el funcionamiento de ese tu)'boalternador en forma acelerada- 
Cuando se producen accidentes de esa índole, frecuentemente se 
extienden los inconvenientes a los cables de transmisión. Anoche, la 
j línea aérea N9 2, que sirve a varias ciudades dei Interior y un sistema 
de cables para Montevideo, sufrieron las consecuencias dei accidente, 
y se quemaron. Rápidamente se comenzó la tarea de reparar los des- 
perfectos. pero los trabajos se prolongaron por muchas horas, quedando 
la población sin luz durante toda la mahana. 

Paulatinamente, fueron restableciéndose los servicios en las dis¬ 
tintas zonas, aun cuando en momentos de entrar en máquina esta 
edición, aún quedaban sectores en los cuales se carecia de energia 
eléctrica 

1 REDUCIR CONSUMOS DOMICILIÁRIOS 

La UTE realiza ingentes esfuerzos para ampliar al máximo las 
posibilidades de trabajo de las industrias de las que viven miTlares 
de obreros y sus familiares. 

En consecuencia, corresponde que las amas de casa, con su buena 
j voluntad y patriótica colaboración ya demostrada, reduzcan al mí¬ 
nimo los consumos domiciliários, para poder destinar todo ese poten¬ 
cial de energia a las plantas industriales. Se hace necesario apagar 
! los calentadores de agua y no utilizar las planchas, las cocinas y ar- 
' tefactos eléctricos entre las 7 y las 23 horas, o conectarias antes de 
las 7 horas. 

I NO UTILIZAR APARATOS DOMÉSTICOS 

I Piénsese que una comida hecha en un primus, o ropa lavada y 
planchada después de las 23 horas, puede significarle un jornal más 
a un obrero. Y lo mismo acontecerá con un calefón sin enchufar 
dentro de las horas de restricción. Por lo tanto, no enchufe aparatos 
eléctricos entre las 7 y las 23 horas. Hágalo después. 

Reclamando cordialmente la patriótica colaboración de todos, evi¬ 
taremos la aplicación de las severas sanciones que el decreto dei 
Poder Ejecutivo dei 8 de enero ppdo., establece en sus artículos 9*? 
y 10^. que transcribimos: 

Art. 9^ En las casas habitación sólo se podrá entre las 7 y Jau 
23 horas utilizar energia de la U. T. E. en refrigeradores para conser- 
vación de alimentos, receptores de radio y televisión, ascensores, equi- 
pos de bombeo de agua, y un minimo indispensable de alumbrado. 
no permitiéndose en ningún caso encender más de una lámpara en 
un mismo ambiente. Queda en consecuencia absolutamente prohibido 
I entre estas horas el uso de cualquier otra aplicación de la energia. 

! Art. 10? La transgresión a las presentes disposiciones será san¬ 
cionada con la supresión dei servdcio por 24 horas la primera vez, pou 
hasta 5 dias la segunda vez, y por hasta 10 dias cada vez subsiguiente^ 
i quedando facultada la U. T. E. para aplicar esas sanciones. 

REFRIGERACION POR INYECCION A VAPOR 
Corresponde sehalar, de manera aclaratoria, que las refrigeracione* 
I por inyección a vapor —como las dei Palacio de la Luz— , y de las 
I que hay similares en la ciudad, se pueden utilizar dentro de las horas 
indicadas que* son de 7 a 23 horas. 

PROHIBICIONES A LOS COMÉRCIOS 
Aclarando conceptos sobre el horário de máxima re?tricci5n al 
romprric. de acuerdô al Art. 8 Inciso F dei decreto dei Poder Eie* 
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ae a.stmns p,antas s«n,inistradas d.. de Ia Central •Batlle T Ordene* : apreciindose a elementos . 

ESTA FUNCIONANDO UNA TURB 


LA “PLANTA CALCAGNO” NO 

La situacion general estaba plaiiteada esta madrugada en la siguiente íornia en ia Central 
atile no hubo danos en salas de Calderas, 37,áquinas y de Control General Funcionan 
tuafro talderas de ias ocho con que tuenía la planta. EJ resto está er, r^nare, <jn,do 

hace tiempo. El personal militar está cumpliendo jornadas de 12 horas. La Central BatiL> 

LvLbar?! oíní maiíana. Entre Baygorria y Rmeon dei Bonete. 

enviaban m.OOO kilowatios, lo que representa el 50 % de su produccinn r^rmal 


Ayer de mafiana, invitados: 


_ iriViLciaU^: por 

Inspeccion General dei Ejéreito. un 
pupo de periodistas visltó la.s insta- 
laciones de la Central '“José Batlle v 
fJra^ez , y las centrales telefónicas 
de Paso dei Molino y Pocito.s. 

Desde que este deplorable con 
■flicto 011 UTí. tonió las dcrivaciono''' 
conocidas, por priniera vez la prensa 
luvo acceso al propio iuííar de Jo.s 
-nechos y, justo es deslacarlo. erj to- 
<lo monicnto se conto coii pJena ii- 
bertad de .movimientos y eí a.^esoiài- 
.rniento de los oficiales a\;argD de idc 
operaciones, 

timcioiia una turbina 

3 recorrida empezó por la Sala 
Maquinas ^de la Central ‘-José 
(Batlle y Ordonez/'. Aqui las opera- 
p^ones están a cargo de la Armada, 




también el personal realiza jornadas 
de 12 horas, a excepción de los en- 
cargados de vigilar el sumihistro dê 
agua a las calderas, tarea ésta que 
por exigir un esfuerzo visual per¬ 
manente, se cumple en turnos de 

4 horas. 

—Los que hacen este enomie es- 
fuerzo —comenta alguien refirién- 
dose a] personal de tropa—, ganan 

5 500.00 por rnes... 

dontrol general 

Í5e inmediato fuimos conducidos 
a la Sala de Control General. Se 
trata de una amplísima habitación, 
con las paredes cubiertas de tablc- 
ros. instrumentos de precisión y to- 
oa suerte de senalcs luminosas. 

Lno tiene realmente la improsión 
de estar entrando en una de las 
naves espaciales que nos muestran 
las nelícu>qs ’ * 


Ingenlerj Gusta* : : 
a cargo dv la rea: r 
vicios telàfómcc' 

El May nr Ferr?m 
explica::'.nes for— . 
un ciar: oncto’: 
con cu- r- ,rm:r 
les rerv:::'^, : 

cultadc- q.;o dccii 
lograrlo. 

Dijo u C O : 
preparad c oàia : 
mjento -a- : rtra'*m 
cir las que s'ri :m 
radores. Y ]- d< 
do Ia actividad f n 
rior. Pero cr Mcn 
traron con el prol 
trales automáíicâu. 
han acopiado hral 
breve, en razci de 
las utiliza. 


" :. que está 
c. d : lo.* ser- 

r.rvé> de las 
V eviderrió 
'a urgência 

. Xa- 

r:L: para 


•n funriuna- 
unuales, es d - 
- por ope- 

“'r- nonnalizan- 
todo el inte- 
!‘v':deo se encon- 
jlrma de las cen- 
acerca de las que 
experiencia muy 
que el ejéreito no 



















de ?3 Marma y especiafãstas de Fuersa Aérea, en plena lahe^ reaccndicionamienl-o de ias importantes maquinarias que están a su cargo 
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nico de UTE. ' 

se sabe^ la Central “Batlie” 
turbinas son 

occionadas por 8 calderas. 

Al momento de nuestra visita era 
operada solo una de ellas. ;.Por qué 

ai" ’ Preguntai?ms 

firliln?, Alberto Gonzá- 

j -Uenis, que‘lios guio a través de 
las mstalaciones. “ves ae 

actividad de la Central, res- 
ponde, está regulada por el equfpo 
I técnico que comanda las operacioneL. 

Como aqui, además de la enereTa 
; pioducida por la propia Central se 
I envian desde Rin- 

I con dei Bonete y Baygorria, se re- 
gula nuestro suministro con relación 
a dichos aportes. 

—El hecho de que no haya pleno 
luncionainiento, ipuede atribuiíse a 
desperfectos ocasionados por el ner- 
sonal de UTE al abandonar la plan- 

«c*.r'?í° Nosotros recibimos 

esta Usina en períectas condiciones 
Por lo menos esta parte, que es la 
que estamos operando. No hemos 
ocupado aun la planta donde se ac- 
ciona la máquina más potente la 
Brown Boven, por lo que no podria 
alíí^^^' ocurrido 

—^Incluso el instrumental lo re- 
ciDieron en buçnas condiciones? 

reitero que nos hicimos car¬ 
go de la Usina en buenas condicio¬ 
nes de funcionamiento. 

Mientras se desarrollaba esta 
charla, en torno nuestro lo. técnicos 
y personal de tropa de la Marina rea- 
iizaban una tarea febril. 

““Estamos trabajando en turnos 
de 12 horas, nos dice el Alf. de Na¬ 
vio González Denis. 

a que por la premura con 
que debe hacerse todo, en general la 
tropa descansa mal, todos se mue- 
ven con una decisión y seguridad, 
que parecería no sienten las agota- 
doras jornadas que están realizando. 

Al margen de cualquier otrc ma¬ 
tiz, lo evidente es que todo el equi¬ 
po de Ias fuerzas armadas se está 
moviendo con una sola consigna: la 
de servir a la población. 


Ed la sala de calderas 


Dejamos pues la Sala de Máqui¬ 
nas, que impresiona por el orden y 
la prolijidad con que se ha dispues- 
to todo, para entrar de inmediato a 
la Sala de Calderas. 

Aqui, las condiciones de traba- 
jo son más duras. Hay un calor ar¬ 
tificial que en determinados mo¬ 
mentos resulta agobiante. pese a lo 
cual se nota una incesante activi¬ 
dad y un elogiable e s pí r i t u de 
cuerpo. 

“~iComo andan las cosas nor 
aqui? 

—^La tarea. nos informa el Alfé- 
rez de Navio González Denis, se es¬ 
ta desarrollando de acuerdo a lo 
previsto, sin tropiezos. De las ocho 
calderas que alimentan las 4 turbi¬ 
nas, hay sólo cuatro funcionando: 
las número 2. 4, 6 y 7. 

—^Quí, entonces, donde es- 
tuyo radicado lo principal dei sabo- 
taje? 

-~No senor. Al igual que en lo 
relativo a las máquinas, aqui tam- 
bién se recibió todo en condir.ione.s. 

—Pero» las calderas fuera de 
uso? 

—Sí, las número 1, 3, 5 y 8 están 
on reparaciones. Pero ya en época 
riue trabajaba el personal de UTE- 
.'staban en malas condiciones. ' ' 
Se nos explica entonces que aqui 


oficiales de Ta Aerza 

■ IItÍ™''" AtrofiiítiS 

taieas más delicadas en )o relativn 
'*®..«"ergía eléctrica' 
anfíkfns ctableros 'y 

inform“èiones"dfL"*rne?gíL°^ 

tan generando tanto las uldnas tI?- 

Or°dofiez" y®(<<Carc”agnÍ-. y "de^iaf hi^ 
C«“S"Gln.Tl 

a diferencia de 
''^^itadas previamenfe 
Ss ón° es de abSa 

onerada ni: l® silenciosa y 

operada por pocos hombres„ 

apuí, nos informan. tene- 
panorama completo dei 
mmiátro de energia. Y es desde ès- 
te lugar donde por orden de lr>' 
técnicos que tienln a su carao Ia 
direccion dei movimiento, 5 ?e Sigtri- 

gLr,f S; 

momentos? ^ ^ estos 

in'^v Ia Pregunta eran las 

10 y 15 de ayer domingo 
7 - 6.000 kilowatios, se nós resnon- 

bina 

üreslon que dan lac: 

ndte^*^ia “ ”’ 9 »i®nto, no per¬ 

mite la movilización de niuguna 

, decirnos. cual es el vc- 

emm^Q_. en estos _ momentos 

istamn'’'^ ^ Bonete? 

--Estamos recibiendo 75 000 kiln- 

watios, o sea alrededor dei cincuen- 
ciento de la producción nor¬ 
mal de ambas Usinas. 

®I‘^° invadida por pe- 
1 ® tíanouf- 

iiclad del^ ambiente. Füe entonces 
que un técnico de UTE rogó Silen¬ 
cio V atención”. 

—Se va a producir una caída de 
tension. advirtió. 

Los oficiales volvieron a concen- 
trarse en los aparatos, se acciona- 

de^ lueS^^^ botones, hubo cambio 
de luces y finalmente, se dio por 
terminada la operación. 

Sucede que cuando hay variacio- 

se^todo ^®be modificar- 

se todo el ritmo de producción de 
energia que responde -como yt 

aue'°deh*‘^^^a ^ Planteamiento 
que debe estar coordinado al se¬ 
gundo. La operación exige el rná- 
ximo cuidado, pues una falia, por 
pequena que fuere, puede ocasio¬ 
nar inconvenientes muy grandes. 


La Central “Calcagno 




1 p^ por centra- 

aL^/ 6 prmcipales (Paso Molino, 
Aguada, Union, Centro, Cordón v 

tes^^^^^do Krâ .d^nominan “satélf- 
de menor importância v aue 
cubren el resto de Montevideo. 

^ ‘a daao prií! 
d ^®®® 'í®I Molino y 

tenri 1 'I®I®t*tiose para última ins¬ 
tancia la eorrespondiente a la zona 
Centro, en raióii de que, por el vo- 
umen de abpríados que tiene de 
labor más dilaíada 

rr^d Mayor Fe- 

rrand puso especial énfasis en que 
los operários ; de UTE “no danaron 
las instalacionfes”. El sabCtaí con- 
s stio en cambiar las conexiones de 
los aparatos, por lo que las comu 

"'stelíifte' imposibles. 

«1 í 'I-H'" P®*"® qulen conoce 
el funcionami|nto de Ia central pí 
ra quienes cometieron el ilíci te de 
el ^%rvicio, arreglar í dí 
be costar muv poco tiempo pues cí 
nocen cual e.= el error. El ejército 
se ha encontrado con el inconv! 

cáblí*'^ eable por 

En ]'i recorrida que hicimnc nr»T* 
Paso dei Molino y Po- 
citos pudimos advertir tales comnll 
s" 4 ’ Piras trabí^Snl 

trozos de, seiectore^-co„ 

Expresó también el Mavor 

ouTfaltí ^emento, todo lo 

®°P '.2 motores que posibi- 

na"í2itutS™ 

Empero, se ^ ?onsTdérá qué • hábíar 
de hurto es un poco apresurado En 
muchos sitios. los elementos que se 
ron^pí” habian sido sustraídos fue- 
ííi encontrados luego en la propia 
e.stacion. En cl caso de Pocitos se es- 
doTCcjT'^^ revisación de tò- 

dp I KT®® presunta, termina cjicien- 
do el Mayor Ferrand, ni los propios 
teemeos de UTE que trabaian con 
nosotros se aventuran a contestar. 

ra^n 4 JT 1 è^°I®n<io esfuerzos pa- 
a que el plc^o sea breve. 

Conferenéia rle Prensa 

A la hora ji de hoy recibimos un 
comunicado de la Agrupación UTE 
invitando a cpncurrlr hoy, a la hora 

ractiva”d?®í'^'°" ^^®®® Bi- 

íriJ ? gremial, “dará a co- 

referente 

I®® actuaciones poli- 
to ® nuestro movimien- 

te >.íiegun dice textualmen- 

te ei comunicfado. 


Parfe de 



Cuando nos retirábamos de la. 
Central “Batlie y Ordohez”, pregun- 
tarnos por la C. ntral “Calca^no”. 

Se nos comunico que se estaba 
trabaiando nara 'eacti varia, nero que 
aun no había entrado en funciona¬ 
miento. 


En tiniebía.s 

.1 "“[i^arca policial. Ayer 

Interior. Además., 


La situación originada èn 
torno a los teléfonos 


«961 t 


^ I Q ^ Isf 3» I - • - - . 

aà lYvosiiad aainò ao vzny 


Conducidos por el Mayor Tván 
Paulos, dei Departamento de Rela¬ 
ciones Públicas de la Inspección Ge¬ 
neral dei Ejército, nos trasladamos 
en (j^egiiida a la central telefónica de 
Paso dei Molino. Allí íuimos defe¬ 
rentemente atendidos por el Mayor 






•X •y**-:**'^ inierior. Además. 

gente allegada al 
aclualidad. Muchr op- 
timismo y deposiciones asegurand^r- 
el setwcte de 

energia normalizado. 

I® situación, de mo¬ 
do objetivo, es que Montevideo, con 
tinuaba en tinieblas. 

À ias 3 de hoy, la Avda. 8 de O"- 

misí» f"% Blore., Io 

Suíarf ■^Y‘I.®-'I“®"anaga, sin luz. La 
Ciudad Vieja, un gran sector de 
Constiíuyente.y alrededores, etc. ete. 
txtensa era la zona, donde aún se 



Oficial encarga< 
muestro la fait 


paneles que, p 
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•a sala de cafderas de !a Centrol BaHIe y Ordene» ', do.de membros de la Armada realuan trabajos pora poder normaliza, los servicios 


SURCÍN CONTRÃDICCIOm 


:r.:çrproíando una necesidad imperio- 
el Dap-irtamenío de Relaciones Públi¬ 
cas de Inspección General dei Ejér- 
, ciio pr-j-ovió una visita a las instala- 
ci-peç de la Central "José Batlle y Qr 
conez , y a las estaciones telefônicas de 
Pa Sc dei Molino y Pociíos. La informa- 
Cion correspondiente a dicha recorrida, 
esta publicada en oiro lugar de esta 
rnisma edición. 

También damos cuenta en otra infor- 
rr.Ecion, de que el Directorio de UTE, 
en la Jefatura de Policia de 
x^cr.ievideo, acordo comunicar al Par¬ 
lamento los deterioros en las insíalacio- 
nes que habrían ocasionado los huel- 
guistãs de UTE. 

lado, vários comunicados 
ofinales han hablado de la "Operación 
Caka^o", de que la zona Centro será 
la primera que tendrá normalizados 
los servicios telefónicos, etc, 

Hay toda otra serie de informaciones 
con origenes oficiales, que, como el leç- 
tor podrá apreciar, están en franca coíi- 
tradiccion con los hechos ocurridos pos- 
tenormeníè. Por ejemplo: 

"'^^SE BATLLE Y OR- 
DOnEZ . — Desde el mismo dia de la 
ocupacion se comunica oficialménte la 
exislencia de sabotaje. Se establecía con- 
crelameníe el desajuste de aparatos de 
precwion, corte de cables, ocultamiento 
de piezas, etc. Luego se habló de plena 
produccion^ 

Los oficiales a cargo de la cuestión 
nos manifestaron en el propio lugar de 
Central "José Baiílv- 
entregada en 

perfectas condiciones de funcionamiento 
Ayer funcionaba una sola caldera 
— "OPERACION CALCAGNO" *— Se 


de la Central Telefónica de Pocitos, nos 
de dos pca4e«9v^ motores, de uno de los 
bilitaban el servicio para 4.000 abonados 


ladsa YT mw 


ALTA TOTAL DE LUZ 
N BUCEO Y V. DOLORES 

De6de el viei^nes a las 22,30 
5.. los vecinoe de la populo- 
zona de BUííeo v Villa Do- 
lores. c a r e c e n totalmente de 
energia eléctrica v teléfonos. 

El Io acarrea un sin fin de 
problemas a 1 g s vecinos de 
esas zonas. 


SE POSTERGA UN 

HOMENAJE Ã HEGEDUS 

Internationale 
D Education Physique, comuni¬ 
ca que el homenaje programa¬ 
do a la memória dei profesor 
Pedro de Hegedus, para mana- 
na a las li hs. en el Estádio 
Militar, se ha transferido para 
Ovia oportunidad. 


anunció su puesta en marcha el sábado 
23, Ayer la Marina estableció qué aún 
no se había reactivado, 

—"OPERACION BROWN BOVERI" 
La Marina comunica para hoy la reali- 
zación de trabajos preliminares, y no 
habla de fecha de funcionamiento de 
esta nueva máquina. 

El ministro Storace dice que mahana 
esíara en funcionamiento 
, —SERVICIOS TELEFÔNICOS. — Ofi- 
cialmeníe se habló de destrozos. Los ofi- 
ciales a cargo de estos servicios áfir- 
maror. que no hubo "danos contra la 
maquinaria . 

Los comunicados oficiales sosíienen 
que por "orden de prioridad", la pri- 
mera ^tación que se rehabilitará será 
la aei Centro. Los técnicos dijeron aver 
que la Centro, será la última. 

El Ministro Storace afirmó anoche 
a uno de nuestros cronistas que "ya es- 
funcionando los teléfonos dei Paso 

noi ^ 1 y 25 de hoy 

nos trasladamos a esa zona. e intenta- 
mos comunicamos desde y hacia diver- 
gulrlo.*"® misma zona, sin conse- 

Estos son sólo algunos eiemplos. 

Los funcionários de UTE —es de mo- 

líí probado— en actitud 

condenable perturbaron el sistema de 
comunicaciones telefónicas. 

^ j ^ imputaciones que 
9obierno les han formula¬ 
do, media un abismo^ 

En momentos de angustia y confu- 
sTon, las autoridades no dêben aumentar 
aun mas la desorieniación. 

Que es lo que en bueiia parte está 
ocurnendo en estos momentos. 
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FUNCIONÁRIOS DEL 
SOYP RECLAMAN PAGOS 

Con motivo dei atraso en los 
pagos dei sue-ldo dei mes de 
e.-jero y dei 30''^ dei aguinaldo 
correspondiente al ejercicio dei 
Mie -1962. la Comisión Directiva 

Delegados del„ 
soyp, se dirigirán a los Pode-U 
res Públicos, 
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